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取扱説明書 


FiriGcam SBR 



r ----- 

I 市販の SD ^ モ U —カードまたはマルチ分ディアカード*をお使いください。 

I 本書では、これらの力ードのことを「メモ U - 力ード」と称しております。 I 

^ _ ; 

* MultiMediaCard ™ は、ドイツ Infineon Technologies 冉白社の商標であり、 MMC 冉 
(MultiMediaCard Association ) へライセンスされていまず。 















お買い上げありびとラございました。 

この円 necam S 已 R は光学3倍ズームレンズを搭載した高性能、高画質のデジタルカ方ラです。 
お取り扱いの隙はこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使いかたで、末永くご愛用ください。 


巧属品のお認 まず、はじめに付属品のをき認をしてください。 



デジタルカメラ 
Finecam S 已 R 



バッテリーパック 

(カメラに入れて巧電して使しなす) 
]4ページ 


取巧説明書（本書) 


AC アダプター 

(カメラにつないで充電します） AC アダプターケーブル 

]4ページ 14ページ 





クイックスタートガイド 



USB ケープル 

(パソコンとカメラをつなざます) 
88ぺージ 



ビデオケーブル 

(カメラとテレビをつなざます) 
84ぺージ 



保証書 


CD-ROM (CD-42) 

(ドライバソフト） 


CD-ROM M ンドストラップ 

(Kodak Easy Share) 日ぺージ 
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このカメラででをること カメラ白身/カメラ周辺 



参 E メールに画像をつけて送る 


パソコンにつなぐ 


参八ードディスクや CD - R に保をする 
参壁紙にする 


付属の USB ケーブルでカメラと 
バソコンをつないでください。 


L 

•レタッチソフトで加工する 


□ S によつては USB ドライバのイン 
ス I -ールび必要でず。この場合は 
USB ドライバをインス!ルしてか 
5カメラと八’ソコンをつないでくださ 
い。手順を間違えると USB ドライバ 
が正しくインス I ルできません。詳 
しくは P 8 已をご覧ください。 




* 従来の写真と同様にデジタルプI」ントはプ1」ント取 
扱店ででさまず。サービス内容についての詳細は、お 
店にお問い合わせ < ださい。 
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安全に関する表示について 

この取扱説明書では、このカメラをま全に使用していただくために、巧のよ3な表示をしています。内容をよくお 


読みいたださ、正しく使巧してください。 



A を険 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使用者等び死 t または重 
傷をを負ラ危険性び切迫して想定されることを示しまず。 




么警告 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使用者等び死 t または重 
傷を負ラ可能性び想定されることをおしまず。 




A 注意 

このマークは、製品を正しくお使いいただけなかった場合に、製品の使用者等び傷害を負ラ危 
険および物的損害の発生び想定されることをおします。 




取り扱い上のご注意 

〈カメラ使用上のごま意〉 


A 警告 


•カメラやバッテリーパックび熱くなる、煙び出る、焦げ臭いなどの異常を感じたときは、速やか 
にバッテ U —パックを取り出してくださし1。火災や火傷の原因となります。（バッテリーパック 
を取り出ず隙、火傷には十分ご注意ください。） 

♦カメラを分解、改造しないでください。高電圧びかかり感電する恐れびありまず。 

•スト□ボ撮影時、スト□ボを人の目（とくに乳幼児）に近づけて撮影しないでください。目の近 
くでスト□ボを発光すると視力障害を起こす危険性びあります。 

•カメラで、太陽や強い光源を直接見ないでください。視力障害を起こす危険性びありまず。 
♦移動しなびらの撮該はおやめください。特にファインダーを號きなびら移動すると事故の原因に 
なります。 

♦ 撮影時は被写体に気をとられずざずに、周囲の状況にわ十分注意をはらってください。 


A 注意 


•海岸やほこりのをい所での撮影韵ま、カメラをよく清掃してください。潮風は金属を腐食し電子 
回路の断線ショートの原因となり、発煙•発火を起こすことわあります。また砂ぼこりは内部機 
構の作動不良を起こします。 

♦寒いところから急に暖かい室巧に持ち込むと、レンズびくをることびありまず。しばらくずると 
くもりは消えますび、繰り返し行うとレンズやボディ内部に水滴び生じまず。水滴は電子回路の 
断線、ショートの原因となり、発煙•発火を起こすことをあります。急激な温度変化はでさるだ 
け避けてください。 

•カメラは精密な電子機器です。電子回路の断線による発煙•発乂や機構の破損の原因となる落下 
や覇撃は避けてください 

♦この力 x ラは高性能にを使用した電子機器です。ご使巧中ににの放熱によりカメラび熱くなる 
ことびありまず。故障ではありませんび、長時間皮膚び触れたままになっていると、低温やけど 
を起こす恐れびありまずのでご注意ください。 

•海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは、前ちって作動の確認、またはテスト撮影をして正常 
に記録されていることを確認してから使用してください。 


♦ このカメラは防水機構になっていませんので、雨天や水中では使用できません。万一水に濡れてしまったとさは、 
早めに当社サービスステーションにお持ちいただを、点おを受けて<ださい。 

♦ レンズやファインダー接眼部などにゴミ•ホコリびある堤合は、ブ□ワーで吹き飛ばすか、柔らかいレンズ刷毛で 
軽くもい、指紋などびついた場合はむやみに拭かず、市販のレンズ紙などで軽く拭いてください。 

♦本体の巧れを落とすとさは、柔らかな巧などで拭いてください。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤は本体破損の 
原因になりまずので、絶対に使用しないでください。 
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♦撮影や再生直搂など、カードアクセス LED び点滅しているときは、メモ U —カードを取り出さないでください。 
♦強力な電磁波を発生させる場所（テレビやスピーカーのすぐ近くなど）では、画徹び乱れて記録されたり、再生画 
徹び乱れることびあります。 

♦太陽に直接カメラを向けて撮影しないで<ださい。カメラの CCD を損傷します。 

♦カメラを落下させたとさは、が観に異常びなくてを、内部び破損していたり、はずれている場合びありまず。必ず 
当社サービスステーションにお持ちいたださ、点検を受けてください。 

♦カード着脱部の内部には触れないでください。故障の原因となります。 


マイク□コンピューターの保護回路について 

このカメラはが部の強力な静電気に対して、内部のマイク□コンピューターを保護するための安全回路を内蔵し 
ています。このま全回路の働をにより、極めてまれにカメラび作動しなくなることびあります。このよラな場合は 
カメラ電源を OFF にし、一旦バッテリーパックを取り出してちラー度入れ直してからご使用ください。 


本製品の機能をフルに活用していただくためにを、アクセヴ U —類は当社製品のご使用をおすすめします。市販 
されている他社製品、あるいは自作の製品を使巧して生じたき故や故障については、当社では保証いたしかねま 
す。 


著作権について 

あなたび、実演や興行•展示物などを撮影したものは、個人で楽しむなどの他は、着作権法上、権利者に無断で使 
用でをません。なお、実演や興行•展示物などのラちには、個人で楽しむなどの目的であってを、撮該を制限して 
いる場合びありますのでご注意<ださい。 


ためし撮りと撮影内容の補償について 

必ず事前にためし撮りをし、画债び正常に記録されていることを確認してください。万一本機や記録媒体（メモ 
U —カード）の不具合にぶり、撮影画慷の記録やパソコンへの読み込みび行われなかった場合の記録内容の補償 
についてはご容赦ください。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装 
置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引き起こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り破いをしてください。 
•航空機の機内や病院など、使用を禁止された場所では力方ラの電源を曰 FF にしてください。電子機器などに影 
響をちえ事故の原因となります。 


〈カメラの保管について> 


A ま意 


♦カメラは湿気やほこりのある場所や防虫剤のあるタンス、実験室のように囊品を扱ラところを避 
け、風通しのよいところに保管してください。電子回路の断線、ショートの原因となり、発煙 • 
発火を起こすことをあります。 


♦暑い場所（夏の海辺、直射曰光下の車内など）に長時間おいておくと、メモ U —カードやバッテ U —パックの性能 
をほ下させ、カメラにち悪影響を及ぼしまずので放置しないでください。 

♦カメラを長期間使わないとさはバッテ U —パックを取り出しておいてください。バッテ U —パックの液漏れなどに 
よる事故を防ぎます。 









〈液晶モニターにつし、て〉 


A ま意 


•液晶モニターの画面を強くこすったり、強く巧したりすると故障やトラブルの原因になります。 
もしホコ U やゴミなどび付着した場合は、プ□アーブラシで吹き化ってください。巧れびひどい 
ときは、柔らかい巧やセーム皮などで軽く拭を取ってください。 

♦万一液晶モニターび破損した場合、ガラスの破片などでケガをする恐れびありまずので十分ご注 
意 < ださい。 

♦ 液晶モニターの破損により中の液晶び皮膚に付着した場合、ずみやかに付着物をおさ取り、水で 
流し、石験でよく洗浄してください。また目に入った場を、されいな水で最低1己分間洗薄した 
後、速やかに医師の診断を受けてください。 


♦液晶モニターの特性上、一卽の画素で常時点灯あるいは常時点灯しない画素が巧巧することがありますが故障では 
ありません。また記録される画像には何ら影響ありません。 

♦屋外では曰差しの加減で液晶モニターび見えにくくなる場合びあります。 


〈リチウムイオンバッテリーパック•使用上のごま意〉 


♦高温になる場所（火のそば、ストープのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生するような場所 
での充電■放置はしないでください。発熱、発煙、発火、破裂の原因になります。 

•バッテリーパックの （+) C-) 端デを金属物などでショートさせないでください。発熱、発煙、 
発义の原因になります。 

•カギ、ネックレス、コインなどの金属物と一緒に保管はしないでください。金属片などと端子び 
接触してショートする恐れびあります。 

♦火の中に投入したり、加熱しないでください。発熱、発煙、発火、破裂の原因になります。 

•分解や改造はしないで < ださい。発熱、発煙、発火や電池内の液び目に入り失明などの事故の原 
因になります。万一、電池の液び目に入ったとをはずぐにされいな水で洗い茄してただちに医師 
の治療を受けてください。 

•このバッテ U —パックは本機専用です。充電の際は必ずカメラまたは専用充電器に装てんして充 
電してください。バッテ U —パックを本機 L ソがに使用したり、指定がの市販の充電器等で充電ず 
ると、発熱、発煙、発火、破裂の原因になりまず。 


A 警告 


参電子レンジや高圧容器に入れないでください。液漏れ、発熱、発煙、発火、破裂の原因になります。 
•液漏れしたバッテ U- パックを使巧しないでください。バッテリーパック内の液び人体に付着す 
ると傷害を起こず恐れびあります。万一、付着したらすぐにをれいな水で洗い流してください。 
♦破損したバッテリーパックを使用しないでください。発熱、発煙、発火、感電の原因になりまず。 


A ま意 


•水、雨水、海水などにつけたり、請らしたりしないでください。発熱、発煙、発乂、感電の原因に 
なります。 

•濡れたバッテ U —パックを使巧•充電しないでください。発熱、発煙、発火、感電の原因になり 
ます。 

♦幼児の手の届く場所には置かないでください。けびなどの事故の原因になります。 

•強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。液漏れの原因になりまず。 
•できるだけ、常温に0で+已で）でご使用ください。夏期やを期、閉め切った車巧に放置するな 
ど極端な高温や低温環境では電池の容量び、低下し使巧でをる時間び短 < なります。また、バッ 
テ U —パックの寿命わ短くなります。 

♦バッテ U —パックを使用しない場合には、湿気の少ない堤所に保管してください。 



Li-ion 


リチウムイオンバッテリーパック 

使用後はリサイクルへ 
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〈 AC アダプター-使用上のごま意〉 


A 警告 


♦プラグの旅を差しび不完全な状態で使わないでください。接触不良により発熱し、火災や感電の 
原因になります。 

♦ コードを加工したり無理な力を加えたりしないでください。コードび傷つを义災や感電の原因に 
なります。芯線び露出するほど痛んだ場合は使用を中止し、ご購入店または当社サービスステー 
ションにご相談ください。 

♦カバーをはずしたり、分解、修理、改造しないでください。感電する危険びあります。 

♦プラグにほこりびついた状態で使用したり、金属を近づけたりしないで < ださい。電気び金属を 
伝わり、火災や感電の原因になります。ほこりびたまったときは、プラグをコンセントから撮を、 
ほこりを取り除いてください。 

♦煙や異臭、異音びでたり、落下、破損したとさは使巧を中止してください。そのまま使用すると 
火災の原因になります。そのような場合は、ご購入店か当社サービスステーションにご相談くだ 
さい。 

♦家庭巧電源コンセント（冉 C] 00V、 50/60HZ) 1；(外はつなびないでください。指定列の電圧 
や電源で使用すると火災や感電の原因になりまず。 


A 注意 


♦ AC アダプターは必ず専巧品をご使巧ください。指定列の冉 C アダプターを使用すると思わ姑事 
故や火災の原因になることびありますのでご注意ください。 

♦コードを無理に折り曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、継ぎ足すなどは絶対にしないでくだ 
さい。 

♦ 濡れた手で AC アダプターを抜き差ししないでください。感電する恐れびあります。 

♦ コンセントからのおき差しは必ずプラグを持って行ってください。コードを引っ張るとコードび 
傷ついたり断線したり火災や感電の原因になることびあります。 

♦冉 C アダプターの傷、断線、プラグの接触不良などにお気づきのとをは使用を中止して早めにご 
購入店または当社サービスステーションにご相談ください。 


* AC アダプターは長時間使巧すると若干熱を持ちますび、故障ではありません。 

♦長時間使用しないときは安全のため先に力ラ側のプラグを力方ラ本体からおき、その後コンセント側のプラグを 
抜いてください。 

♦カメラにバッテ U —パックをセットした状態で冉 C アダプターを使ラ場合、カメラの電源を OFF にして AC アダプ 
ターの旅を差しを行ってください。 

♦この A 巳アダプターは、本機専用です。乂がや感電の危険防止のため、指定されたデジタルカメラじ(がには使用し 
ないで < ださい。 

SSk 

* SD □ゴは商標でず。 

* Microsoft および Windows は、米国 Microsoft 巳 orporati 加の米国およびその他の国における登録商標です。 

* Macint 日 sh および Mac OS、 日 uickTime™ および日 uickTime ロゴは、冉 pple 巳 om 叫 ter,Inc. の登録商標です。 

* PRINT Image Matchin 呂および PRINT Image Mat 巳 hm 邑 n に関する著作権はセイ]-エプソン株式含社び 
所有しています。 

* 全ての含社名、ブランド名または商品名は、それらの所有者の登録商標または商標です。 


PRINT Image Matching 

* 本製品は PRINT Image Matching n に対応しています。 PRINT Image Matchin 呂 n 対応プ U ンタでの出力 
および対応ソフトウェアでの画徹処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることび巧能です。 







セルフタイマー LED 
(PI 2.34) 

測光執 P3 日） 

スト□ボ発光部 (P2 目） 
光学ファインダー (P23) 


レンズ/レンズバリア 


マイク (P 己 8) 

警告 LED(P12) 
光学ファインダー (P23) 

スタンバイ LED(P12) 


液晶モニター (P11) 
スピーカー 
選おレバー (P23) 
バッテI」 一カ バー (P14) 
ディスプレイボタン 
(P21) 

"ち。スト□ボボタン (P20) 
シーンボタン (P22) 
メニューボタン (P22) 
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=脚取り付け巧 (P34) 


干_ド 

ダイヤル (P2C)) 

ズーム ボタン(ワイドボタン、 
テレボタン) (P2C)) 


カードカバー (P 日） 

力ードアクセス LED(P12) 

カードカバー 
解放レバー (P1 已） 




端子カバー (P 己） 

USB な品子 (P8 扫） 

ビデオ出力端子 (P84) 

電源入力端テ (P14) 

ストラップ取り付け部 (P 己) 
























































































(撮該時) 


く " Oil " 連綿最影及び"〇"1 ] マ撮影時> 



く W 動画撮影時> 

@®®(2) ® @ 硬) 


(gh 


参 9|l 删 00:00 

& X 2.0 因 +1.0 30 f - ® 

SAF 」 _ 

ぶ 

苗 10 CC ]] 


⑩ 


I 


0.6 


2003.01 .01 




@感 



①スト□ボモード ー2目ぺージ 
©ホワイトバランス/カラーモード 
一37ページ/38ページ 

③ 測光モード ー3目ページ 

④ 含焦マーク（ピントび含ラと点灯） 

⑤ 連続撮影 一26ページ 

⑥ に日 一3日ページ 

® 画素数 一3日ページ/ 47ページ 
感画質 一35ページ 
感撮影巧能枚数 

®AE モード（絞り値）一38ページ 
⑩ SAF/CAF 一 7日ページ 
⑩シャープネス ー38ぺージ 
⑩彩度 一38ページ 


顾⑩フ オーカ スフ レーム 

一39ページ/日日ぺージ 
® ワイド AF {©スポット AF 
® SCENE (シーン）モード ー3 ] ページ 
⑩セルフタイマーー34ぺージ/ 4日ページ 
® 電子ズーム ー2日ぺージ 
酒)露出補正 一3目ページ/ 48ページ 
® フオーカスダージロオーカスで MF 設定瞄 
一42ぺージ 
⑩曰付一 ] 目ページ 
©パ'ッテリー残量表示一14ページ 
强音青モードー已0ぺージ 
翅)撮影可能時間 
@フレーム/秒一47ページ 


これらの図は説明のために全情報を表示したをので実隙の表示とは異なります 。I 


く液晶モニターの明るさ調整 > (カメラ電源を日 N にしてください) 


基本的にはセットアップモードで調節します （P7 目参照）が、 
他のモードでち調節することびでさます。 

囚"モード時"權択レバー)を"▲ま 
たは ▼" に倒すと[う;お夜晶の明るさ]グラフび表示されます。 
.. を"▲または T" に倒して調節してください。 

♦音声付静止画及び動画再生時は"□侶 PLAY " (ディスプレイ）ボタ 
ンを1回巧して操作ボタン及び音量表おを消してから"乂 1" を"▲ま 
たは ▼" に倒すと[•ぶ液晶の明るさ]グラフび表示されます。 
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LED の表示巧客 




〈スタンバイ LED > (緻 


" W 、 鸟1、0"モ-ド 

点灯 

ピントび合いましたので撮影できます。 


点滅 

ピントは合っていませんが、撮影はでさます。 

バッテ U - バック巧電時 

点灯 

充電完了 


〈警告 LED 〉 馈) 


" W 、 鸟1、〇"モード 

速い点滅 

シャッタースピードび遅くなります。力方ラぶれに注意し 
て撮影してください。 

遅い点滅 

スト□ボ充電中です。次の撮影は点滅が終わるまでおまち 
<ださい。 

バッテ U - バック巧電時 

点灯 

充電中 


点滅 

バッテ U— バック、 AC アダプター、カメラのいずれかに 



異常げあると考え5れます。 


〈力ードアクセス LED 〉 （桓) 


>^€、〇!]、〇、囚"モ-ド 

点滅 

画像データをメモリーカードに記録したり読み込んだりし 

SET UP" モード 


ているとさなど、メモ U —カードにアクセスしていると 
さ。 


♦点滅中はカードカバーを開けたり、メモ I」 ーカードの取り出しは絶巧に行わないでください。画像データやメモ U — 
カード、カメラび破損する原因になりまず。 

〈セルフタイマー LED ) (ホ） 


">、鸟1、0"モ-ド 

点滅 

セルフタイマー作動中 

点灯 

静止画の撮影時や動画の撮影中 

旧、 SETUP" モード 

点口 

再生モードまたは SETUP モード設定中 

"バソコン"につないで 

点口 

接続中 

いるとさ 
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巧備と 


隱と操巧宙認 


撮影前の準備 
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7./(ッテソー / f ッ クの入れかたと充電のしかた 



2 




〈ノ（ッテリーパックの入れかた〉 

1バッテ U — カバーを開けます。 

バッテ U —カバーを下にスライドしてか5開けます。 

〇付属の U チウムイオンバッテリーパックを入れ 
心まず。 

+と一の向きにごま意ください。 


〇バッテリーカバーを閉めます。 

①バッテ1」ーカバーを閉じまず。 

③スライドして□ツクします。 


〈巧電のしかた〉 

バッテリーパックをカメラに入れ、付属の AC アダ 
プターをカメラの電源入力端子につないで充電しま 
ず。 

♦カメラ電源は OFF にしてください。 

充電時間は約已時間でず。 

充電中は警告 LE 日（ホ）び点巧しまず。充電び完了すると 
警告 LED び消え、スタンバイ LED (緑）び点灯します。 


〈巧電の目安〉 

液晶モニターの"バッテリー残量表示"を目安に充電してください。 

,J~L, 


容量は十分です。 半分使った状態です。 残り少ない状態です。早めカメラは作動しません。 

に充電してください。 充電してください。 
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2. メモ U — 力ードの入れかたと取0出しかた 




〈メモリーカードの入れかた〉 
1カードカバーを開けます。 


力ードカノ（一開放レノ く一を下へスライドしてカードカバー 
を開けます。 


2 メモリーカードを入れまず。 


方モ U - 力ードは"カチッ"と音びして止まるところまで 
差し込んで < ださい。 

•メモ U —カードの向さにごま意ください。 

•メモ U —カードにシールなどを貼らないでください。取り出せな 
<なることびおります。 



〇カードカバーを閉めまず。 


〈取り出しかた〉 



〈取り出しかた〉 

1方モ U — 力ードを軽く一回押すとかし飛び出します。 
2 ：><モ|」一力ードを指でつまんで取り出してください。 


ライトプ□テクトスイッチ 



〈 SD メモリーカードのライトプ□テクト（書 
き込み禁止）スイッチについて〉 

SD 方モ U —力ードには図のようなライトプ□テクトス 
イッチびついています。 

このスイッチを下にスライドすると力ードへのデータ書さ 
込みび禁止され、カードに保存されている画儘などのデー 
夕び保護されます。なおこの状態のカードを使っての撮影 
や消去などはでさません。またメニューで選択でをない項 
目びでてをます。 

液晶モニターには「ライトプ n テクト」と表示されます。 
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3 .日が•時刻の設定 



2 


广[セットアップ( 1/~3) r \ 

▲ 


▲ 

AF モード 

SAF 

巧品の明るさ 

なお 

日付巧を 

>2003,01,01 

日が写し込み 

なし 

フォ ー7 ット 

実行 

才ート OFF 

3分 


3 


日付設定 


に003 0日2315 : 371 

◄ gtl 

心みを 

MENU キャンセル 


曰付の設定と年月日のな5び順を設定します。 

1 モードダイヤルを "SET UP " にし " POWER " 
ボタンを巧します。 

電源び ON になり；夜晶モニターに"セットアップ （1/3)" 
画面び表示されます。 

2 " Ai " (選択レバー)を" ▲" または" ▼" に剧し 
て"日付設定"を選び " を" ►" に倒します。 

液晶モニターに"日付設定"モードび表示されます。 


3 を >" または" ◄" に倒して修正項目を選 
び、 " を" ▲" または" ▼" に剧して数値を 

変更しまず。 

•時刻は24時間表示です。 

4 を >" に倒して"年月日"の項を選択し 
まず。 

"年月日"のならび順を変えたい時はを" ▲" または 
に倒してください。年月日、月日年、日月年か5選び 

まず。 

• " MENU " ボタンを巧すと、設定はキャンセルされます。 


4 


[ 日付設定 I 

[2003 05 '23 ~ TST ^ 


j 決定 

MENU キャンセル 


5 を巧すと設定完了でず。 

液晶モニターの表示は"セットアップり/3)"画面に 
戻0ます。 


日付と時刻は必ず設定してください。 

デジタルカ六ラでは、撮影したとさの曰付と時刻び画像データ 
と一緒に;^モ U —力ードに保をされまずので、パソコンでの 
データ管理やアルノ くムの整理に便利です。 
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4. 日巧の写し込み 


1 セツトアツブ (1/3) 1 



IAF モード 

SAF 

巧品の明るさ 

镇筆 

曰付設を 

2003.0氏23 

曰かちし込み 

ィなし 

フオーマット 

あり 

オー ト OFF 

3か 




" セットアップ （1/3)" ( P 76) の日付写し& 
みで[あり]にセットすると、撮影時に日付を 
画面に写し込むことができまず。日付は画像の 
ち下に画像の一部として写し込まれまず。 

♦一度写し込むと消’去はでをません。 



5.カタラの構えかた 



ピントが合った美しい写真を撮るためには、カメラをしっかり構えることが大切 
です。ピントの悪い写真のをくはカメラぶれが原因でず。 
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撮影前の 
倒！と操作確認 

各部の網 
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7. "POWER" い I 。ワ ー J ボタンについて 



カメラ電源の ON、OFF の切り替えを巧いまず。 

"POWER" ボタンを押すとカメラ電源び日 N になり、起動 
音びして液晶モニターに起動画面び表示されます。ちラー 
度巧すとカメラ電源び日 FF になります。 

♦起動画面を表示しないよラにずることもできます。 CP 78) 


. シャツターボタンについて 



シャッターボタンは2段階押せるようになっています。]段目まで巧すことを"半押し"といい、半巧 
しからさらに2段目まで押すことを"全押し"といいます。シャッターボタンはそれぞれの位置で次の 
よラな働さをします。 


半巧し 


ピントをわせと露出の測定（測光）を行います。 

全巧し 

シャッターび切れて撮影び巧われます。 

♦シャッターボタンはカメラぶれを起こさないように人差し指の腹で軽く押してください。また力方ラの構えかた 
( P 17) も必ずお読みください。 

♦このカメラは、シャッターボタンを全巧ししたときのシャッター音量を調節することびできます。 （ P 77) 
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3. モー ドダイヤルについて 



モードダイヤルは次のモード切り替えに使巧 
しまず。 

1"方’’（動画撮影）モード （P44) 

2 "鸟 1" (連続撮影）モード （P2 目） 

3 CM (1 コマ撮影）モード （P2 巳） 

4 旧’’ （再生）モード （P 巳 4/72) 

曰 "SET UP" (セッ h アップ）モード' (P7 己） 

《2、3を静止画撮影モードと呼びます。 


4.ズームボタンについて 



撮影 （fM、 鸟1、0)モード時： 

光学ズームおよび電子ズーム （X ] .3、 X ]. 目 、X 2.0. X 
3.0、 X4.0) に使用します。 

"囚"モード時： 

通常再生な拡大再生（X 2、 X4、X8) するとさに使用し 
ます。（静止画のみ） 

電子ズームについて 

•電子ズームは信号処理で画徹を補完するため画質は劣化しまず。 
•電子ズームを使用して撮影する場合は液晶モニターを使用して撮 
該してください。光学ファインダーでは電子ズームした画慷は確 
認で击ません。 

♦ W モード時の電子ズーム倍率は（ X 1.3、 X 1 .6、 X 2.0) 
になりまず。 

•液晶モニター OFF 時、電子ズームは使用できません。 


己. "ち"ロ トロボ)ボタンについて 



次の設定をずる時に使用しまず。 

時：スト n ボモードを切り誓えます。 (P29) 

1. "い'^ 0" 自動発光モード（初期設定）一 2. "主赤目 
軽減自動発光モード^ 3. "质"発光禁止モード^ 

4."ち"強制発光モードー 1. 自動発光モード （1^ 楼繰返 
し） 

• " SCENE " シーンモード時は設定出来るスト□ボモードび制限 
されます。 （ P 33) 
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6. " DISPLAY " げイスブレイ)ボタンについて 



' DISPLAY " ボタン 


"回|、〇"時 


液晶モニターの表示を切り替えまず。 


" W " "〇!1""〇"撮影モード時 

"情報表おあり"、"情報表示なし"、"モニター日 FF’’ の画面 
に切0誓えます。 


"囚"再生モード時 

①音声なしの静止画再生の場合 
画像のみーインフォメーシヨン表示 
©音声付静止画及び動画の場合 
操作ボタン及び音量表示画像^画儘のみ-^ィンフオメー 
シヨン表示 



情報表示あり 


情報表示なし モニター OFF (省電) 



各種の設定情報を表示 
します。 （W 巨、露出補 
正、に日、シヤープネス 
などび表示されます)。 


スト□ボマーク、シーンモー 
ド、 フオー カスフレーム、 
フォーカスゲージ（合焦 マー 
ク）のみ。 


" W " 時 

情報表示あり 情報表示な し モニター OFF (省電) 



を 

麵 

01： 36 

30f 



SAF 


C ] 

圓 



各種の情報を表示しまず。 シーンモード、フォーカス 

フレーム、フ オー カス ゲー 
ジ（含焦マーク）のみ。 

♦電源 OFF 一電源 ON にすると、"情報表示あり"で表示されまず。 
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ボタンについて 



撮影目的に合わせてつざのシーンモードを選 
ぶことがでさます。 

カメラび撮霞シーンに合わせて最適の露出を設定します。 

"国!、〇"時 ( P 31) 

1.0 標準モード、吕 .夕^ス ポー ツモード、 3 .づ夜景 モー 
ド、、 4 .古夜景ポートレートモード、己.化マクロモード、 
6.iA 遠景モード 

"知’時 （ P 4 己） 

1.，>標準モード、 2 .化マク□モード、 3 .i4 遠景モード 



-； ボタンについて 


"が、写！!、〇、囚"時、下記メニュ—の設定をずるときに 
使用しまず。 

♦工場出荷時の初期設定は P ]0] をご覧ください。 

♦メニュー内容表示文字色びグレーの項目は設定で击ません。 


■ MENU " ボタン 


"が 時 

&セルフタイマー、ミミミ J 画素数、 fps フレーム/秒、因露出補正、 W 己ホワイトバランス、， flM 詳細設 



定（音声、カフーモード、 W 巨プリセット、フオーカス、電子ズーム) 


"鸟1、〇"時 

&セルフタイマー、 ミ 画素数、画質、 因 露出補正、 WB ホワイトバランス、 OM 詳細設定（カラ- 
モー ド、 彩度、シャープネス、 WB プ U セット、 AE モード、フオーカス、長時間露光、に日、測光モー 
ド、 電子ズーム） 

"囚"時 

マルチ/シングル表示、（アフレ])、プ□テクト、消左全消ま、（リサイズ、回転)、スライドシヨー、（プ 

U ント） 

※動画再生時は （） の機能は使用でをません。 
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9. " Ji " (還がレバー)にごいて 



各モードのメニューや、セットアップ項目等 
の選択及び決定をずるときに使用しまず。 


(選択レバー)を"▲、▼、◄>"に倒して項目を選 
おし、を押して決定します。 

♦ "^^«、〇!1、〇、囚"モード時、"^"または" ▼" に倒して 
液晶モニターの明暗調整をすることびでをます。 



70. 光学ファ Y ンダーについで 


〈パララックス〉 

フアインダーか5 実際に撮慕した 

號いたとをの構図 画憬 



旅先やお出かけ先など充電びすぐにでをない状況で、電池 
の消費を抑えたいときは、液晶モニターを消して（日 FF に 
して）光学ファインダーを使った撮影をします。 

( P 21 " DISPLAY " ボタン参照） 

〈 A " ララックスについて〉 

光学ファインダーを使って撮影するときは、光学ファイン 
ダーの特性上光学ファインダーで見える範囲と実際に写る 
範囲にずれ（パララックス）び生じます。特に被写体の距 
離び近い場合には、パララックスび大きくなります。マク 
□モードでは液晶モニターを使って撮影してください。 
♦マク□モードでは、 液晶 モニターび OFF のと さでもシャッター 
ボタンを半巧 しする と液晶 モニターび QN になり ます。 
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IB 影 

静止画の基本的な撮露 
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" o "1 コマ撮霞モードを利用して簡単な撮影をしてみましよう。モードダイヤル 
を"〇"にしてカメラ電源を ON にすると、カメラが被写体の明るさに応じて、撮 
霞時のシャツタースピードと絞り値(露出)をカメラが自動的にセツトするプ□グ 
ラムオート撮霞になります。露出設定を気にせず気軽に撮影することびできます。 




3 


合焦 マーク 



フオーカスフレーム 


4 



1 モードダイヤルを"〇"にし、 " POWER " ボタ 
1ンを巧してカメラ電源を ON にします。 

自動的にレンズバリアが開さ、レンズび繰り出されます。 
液晶 モこ ターは起動画面が現れた後、撮影画面になります。 
•曰付び約3秒間表示されます。 


〇ズームボタンの" T " または" W " を巧して被写 
一 化の大きさを決めまず。 

〇被写体に液晶モニターのフオーカスフレームを 
t 向け、シャッターボタンを半巧ししまず。 

力ラが露出設定とピント合わせを行います。「ピピッ」と 
音がして液晶モニター内"〇"(合焦マーク、緑）とファイ 
ンダー横のスタンバイ LED (緑）が点なすると、露出設定 
とピント合わせは完了です。 

♦合焦マークとスタンバイ led び点滅している時は、ピントび合つ 
ていません。（撮影はでさます。） 

•警告 LED び速い点滅をしているとさはシゎッタースピードび遅く 
なります。力^ラぶれにミ主意して撮影してください。 

•警告 LED び遅い点滅をしているときはスト□ボ充電中です。消灯 
するまで次の損影はお待ちください。 



4 "〇"(合焦マーク）点灯を確認した5、そのまま 
1静かにシャッターボタンを全巧しして撮影しま 
ず。 

撮影した画像はメモ U —力ードに記録されます。記録中は 
カードアクセス LED (憧）が点滅します。 

•撮影直渡に画撤を確認することびでさまず。 （ P 78 RE 巳レビュー） 


•；><モリーカードの撮影可能容量びなくなると、液晶モニターには r カードび一杯です」と表示され、シトッターび切 
れません。残量のある;モリーカードに入れ誓えてください。また、画素数や画質を変更すると、撮影でをる場合び 
あります。 

•カードアクセス LED び点滅中は、画撒記録中です。絶対に次のことを巧わないでください。画撒データやメモリー 
カード、カメラび破損ずる原因になります。 

-力方ラ本体に振動や衝撃をちえる。 

-カードカバーを開ける。あるいは^モ U —力ードを抜きとる。 

■バッテ U —パックや AC アダプターを取りはずす。 
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" Ql " 連続撮影モードを利用して赤ちゃんの可愛いしぐさや、よちよち歩きなどを連 
続的に撮影してみましょラ。シャツターボタンを巧している間、連続して撮影します。 

♦ SD ^ モ U —カードへの書き込み速度は、ご使巧になる_^モ U —カードにより異なります。 

♦高速記録用の SD 六モ U —カードをご使用の場合は、約3コマ/秒の速度でメモ U —カードび一杯になるまで撮影で 
さまず。 

♦約3コマ/秒の性能を十分に発揮するためには、撮影前に本機で SD カードをフォーマツトしてからご使用されるこ 
とをおすすめしまず。 

♦撮影と消去を繰り返すと連続撮影スピードび低下する場合びありまず。このよラな場合は一旦画像を PC などに保存 
した縷、モ U —カードを本機でフォーマツトしてからお使いください。 




3 


合焦 マーク 



フオーカスフレーム 


1モードダイヤルを"鸟 1" にし、 " POWER " ボタ 
1ンを巧してカメラ電源を ON にします。 

自動的にレンズバ U アび開き、レンズが繰り出されます。 
液晶モニターには "or が表示されます。 

•曰付び約3秒間表示されます。 

9ズームボタンの" T " または" W " を巧して被写 
A 体の大きさを巧めまず。 

9被写体に液晶モニタ—のフオーカスフレームを向 
t け、シャッターボタンを半巧しします。 

力ラが露出設定とピント合わせを行います。ピントが合 
ラと液晶モニター内"〇"(合焦 マーク 緑）とファインダー 
横のスタンバイ LED (緑）が点なします。 

♦合焦マークとスタンバイ led び点滅している時は、ピントび合つ 
ていません。（撮影はでをます。） 

A "び （ 合焦マーク）点巧を確認した!5、そのまま静 
^かにシャッターボタンを全押しして撮影します。 

シャッターボタンを全押ししている間、最大約3コマ/秒 
の連続撮影を行います。 

撮影した画儘はメモ U —カードに記録され、記録中はカー 
ドアクセス LED (憧）が点滅します。 
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•最初の]コマ目の露出とピントで固定し、約3コマ/砂での連続 
撮影になります。 

•指を離すと連続撮影は終了しまず。 

•セルフタイマー撮影では、約]秒で3コマ撮影します。 y モ U — 
カードの容量び3コマ分ないとさは、記録可能なコマ数分撮影し 
まず。 

•被写体が暗くシャッタースピードび遅くなる時は、連続撮影のス 
ピードを遅くなりまず。 

•シーンモードび、標準モード及びスポーツモードの時は、スト □ 
ボモードは発光禁止になります。スト□ボを発光させたい場合は、 
スト□ボボタンを巧してスト□ボモードを設定してください。 

•スト n ボび発光する時は充電をしなびらの連続撮影になりまずの 
で、撮影スピードは遅くなります。 
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撮影 

静止画の応用撮影 
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.フォーカス a ック t 



シャッターボタンを半巧しして" 〇" (合焦マーク）び点灯すると、その時のピントが固定されます 
(フォーカス□ック）。半押ししている間フォーカス□ックは継続していますので、力:><ラの向きを変え 
てもピントは変わりません。 

構図によって被写体がフォーカスフレームか5大きくはずれるときは、フォーカス□ックを 
利用して撮影してください。 

1ピントを合わせたい被写体にフォーカスフレームを向け、シャッターボタンを半巧しし 
1ます。 

ピント合わせが行われ、合焦音がして液晶 モこ ターの" 〇" とファインダー横スタンバイ LED (緑）が 
点灯し、ピントが固定されます。 

♦ピントと同時に露出も固定されまず。 （ AE □ック） 

9シャッターボタンを半押ししたまま写したい構図にカメラを向け、そのままシャッター 
ボタンを全巧しして撮影しまず。 

•フォーカス□ックはシャッターボタンから指を離すと解除されます。 

〈誤測距および測距不能になりやすい被写体> 

次のよラな被写体はピントがをいにくいのでフォーカス□ックを利用して、等距離にある別の被写体に 
一度ピントををわせて撮影しましよラ。 



♦おコントラストの被写体。 

♦繰り返し同じパターンのをの。 

♦暗い被写体。 

♦水平線など横線だけの被写体。 

♦非常に明るい被写体や光;尺のある被写体。 

♦フォーカスフレームやその周辺に強い光源びある場合、および太陽光など強い光源び画面巧に入る場合。 
♦フォーカスフレーム内に極度に距離の違ラ被写体び共存する場合。 
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写したいちのや撮影げ況に応じて、スト□ボを使った撮霞をしてください。 

静止画撮霞モード（写!!または〇)時、" V ’（スト□ボ）ボタンを巧ずごとに;夕の順に切り替 
わり液晶 モニターに 表示されまず。希望す るモー ドにして撮露してください。1 ^ auto 自動発 
光モードづ吕左*™赤目軽減自動発光モード=> 3承発光禁止モード=> 4ち強制発光モード 
a ソを繰返し） 

♦スト□ボ撮霞時 ISO 感度を400または800に設定すると、近距鄙撮霞（侶〇400では1.已 m な下、侶0800では 
吕.已 m な下）では露出オーバー気はになります。お距離撮彰時は侶0感度を20 0 L 3 下に設定することをおすすめし 
ます。 

<1."4 AUT 0" 自動発光モード> (初期設定） 

カメラび周囲の日月るさを判断してスト□ボの発光び必要か不要かをまめます。 

<2. ぶ…。" 赤目軽減自動発光モード> 

人の目が赤く写ること、これを赤目現象（^もホ目現象とは）といいます。このモードではスト□ボが撮 
影直前と撮影時の2回発光して赤目に写るのを軽減させます。 

•1 回目の発光では撮影は行われずに、2回目の発光のとき撮影されます。1回目の発光渡、カメラを動かしたり、人 
物び動かないよラに注意してください。 

☆ホ目現象とは 

眼球に入った光の反射（眼底反射）によって起こる、瞳が赤く写る現象です。 

<3. "を)"発光禁止モード> 

夕暮れや室内のムードを活かした写真を撮るなど、スト□ボを発光させずに撮影したいとさはこのモー 
ドにセットしてください。被写体の明るさに露出を決定しますので自然な感じの写真が撮れます。 
•暗いときは遅いシャッタースピードになります。（最長 1 砂） カメラ ぶれ 防止の ため兰 脚を ご使用く ださい。 

<4. y 強制発光モード> 

常にスト□ボを発光させるモードです。 

屋がの撮影時に、たとえば強い曰差しの下や逆光下でそのまま人物を撮影すると、人物は暗くなりがち 
です。このようなときは、強制発光モードにすると人物も背景もきれいに描写することができます。（曰 
中シンク□撮影） 

■ :欠のモードでは選択でさるスト□ボモードが政下のよラになります。 

づ夜景モード ：⑤(発光禁止） 

夜景ポートレートモード：ち AUTO (自動発光）またはえ(赤目軽減自動発光） 

化マク□モード ：⑤(発光禁止）またはち(強制発光） 

A 遠景モード ：⑤(発光禁止） 

長時間露光 ：度)(発光禁止）または 1^( 赤目軽減強制発光） 


夕景や夜景など暗いところで人物を撮るときに、背景も活かした撮影を行うときはシーンボタン 
を使って r 夜景 • ポートレートモード」で撮影してください。人物ち背景もされいに描写するこ 
とができます。 （ P 31 参照） 
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スト□ボ撮影距離範囲 

ワイド時 （ f =7.3 mm ) 

I I ISOAUTO 設を時 □ IS0100 設を時 M ISO 200 設を時 M ISO 400 設定時 | IS 0800 設を時 

距離 (m) 0.6 1 2 3 4 日 6 7 

露出/絞 y 

P ヴログラム） 

F 2.8 
F 9.6 



テ レ 時け=2 1.9 mm ) 

I I ISOAUTO 設定時 □ 1S0100 設を時 〇 IS0200 設を時 M IS0400 設定時| IS0800 設定時 
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3. シーンボタンを巧つた撮 i 



シーンボタンを使うと、撮影シーンに合わせた最適な露出をカメラが選びまず。またその時 
に設定できるモードの詳細は P 33 をご覧ください。 

モードダイヤルを"〇または Oil" にしてカメラ電源を ON にします。 "SCENE" (シーン）ボタンを押 
すとシーンモードになり、"乂 I "懼択レバー）を" ▲" または" ▼" に倒して 1.0 標準モードー 
2.夕もスポーツモードー3.づ夜景モードー4.★•夜景ポートレートモードー己.化マクロ 
モードー日. ii 遠景モードに切り誓えます。"^"を巧すと設定完了です。 

•液晶 モニターは 撮影画面に戻 0、シーンモー ド マークび 表示され ます。 

•カメラ電源を日 FF にずるとシーンモードは解除されまず。設定を継続したいとさはモード□ック （ P 7 己）をご利巧 
ください。 


〇 

標準モード 

夕 V 

スポーツモード 

0 

夜景モード 

*• 

夜景ポートレート 

化 

マクロモード 

ii 

遠景モ-ド' 圓 



〈1.0標準モード> 

通常撮影する時のモードでず。 

• Oil 連続損影モードでは、スト□ボモードは発光禁止になります。スト□ボを発光させたい場合は、スト□ボボタン 
を巧してスト□ボモードを設定してください。 

〈2.夕も スポーツモード> 

スポーツシーンを撮影ずるのに最適な露出をカメラが選びます。 

AF 讨ートフォーカス）は連続的にピント合わせを行うコンティニュアス AF に AF) になります。また動 
いている被写体を撮影するために、若干速めのシャッタースピードを選ぶ露出プ□グラムになっています。 
•シャッター関連を制限しますので、長時間露光、絞り優先、に0感度設定はでさません。 

• Oil 連続撮影モードでは、スト□ボモードは発光禁止になります。スト□ボを発光させたい場合は、スト□ボボタン 
を巧してスト□ボモードを設定してください。 

〈3.ジ夜景モード> 

夜景を撮るときは夜景モードをお使いください。 

ピントは"無限遠"、スト□ボモードは"発光禁止"、信〇感度は " iscnoo "、 絞りは "F2.8" に固定さ 
れます。 

•カメラぶれ防止のため、兰脚をご使用ください。 

〈4.令夜景ポートレートモード〉 

夜景をバックに人物を撮るときは夜景ポートレートモードをお使いください。 

AF (オートフォーカス）は一度ピント合わせを行ラとそこで固定するシングル AF (SAF) または連続 
的にピント合わせを行ラコンティニュアス AF に AF) のいずれかに設定できます。またスト□ボモード 
は"自動発光"または"赤目軽減自動発光"のみ設定でさます。 

•カメラぶれ防止のため、兰脚をご使用ください。 
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〈己.化マク□モード > 

なやコインなどかさな被写体に近づいて撮るときはマク□モードをお使いくださし1。最短で 
約 12 cm (レンズ面か 5) まで近づいて撮ることがでをます。 

AF (オートフォーカス）は一度ピント合わせを行ラとそこで固定するシングル AF または連続的にピン 
卜合わせを行ラコンティニュアス AF のいずれかに設定でをます。またスト□ボモードは不発光モード 
に標準セットされますが"強制発光"にわ設定巧能です。 

♦マクロモード撮影距離は、被写体からレンズまでの距離；約1 2 cm 〜約己巳 cm です。 

♦強制発光の場合、露出オーバーになりますので、露出補正 （ P 3 巨）を使って調節してください。 

•マクロモードでは、液晶モニターを使って撮影してください。光学ファインダーを使っての撮影では、ファインダー 
でのぞいた構図と実隙に撮影した画撒の構図び大さくずれます。 

♦被写体に最も近づいた時のテレ側撮影範囲は、約 3.4 cm X 4.己 cm です。（撮影距離：レンズ面から約] 2 cm ) 

〈6.41遠景モード> 

風景などを撮るとさは遠景モードをお使いください。 

ピント合わせは〇〇 "無限遠"、スト□ボモードは"発光禁止"に固定されます。 
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3. シーンボタンを使つた撮驚 


シーンモードの設定詳細は次のよラになります。〇は設定可能 


シーンモード 

設定詳細 

む 標準モード 

夕^ スポーツモード 

女 J 夜景モード 

AF モード ( SAF / CAF ) 

〇 

CAR こ固定 

〇 

スト□ボモード 

〇 

〇 

発光禁止に固定 

フオーカス範囲 
(スポット、ワイド、 MF ) 

〇 

〇 

無限違に固定 

長時間露光 

〇 

日 FF に固定 

日 FF に固定 

IS 日感度設定 

〇 

AUT 日に固定 

IS 日1日0固定 

萃 L | J ミ。み 
臨ぶ 日又疋 

〇 

専用プ□グラム 

F 2.8 固定 


シーンモード 

設定詳細 

女 • 夜景ポートレート 
••モ-ド 

化マク□トド 

違景モード 

AF モード ( SAF / CAF ) 

〇 

〇 

〇 

スト□ボモード 

自動発光または 
赤目軽減自動発光 

発光禁止または強制発光 

発光禁止に固定 

フォーカス範囲 
(スポット、ワイド、 MF ) 

〇 

スポットまたはワイド 

無限遠に固定 

長時間麗光 

日 Fn こ固定 

〇 

〇 

に日感度設定 

に日100固定 

〇 

〇 

帝山；。み 

路出日又た 

F 2.8 固定 

〇 

〇 
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〈1.セルフタイマー撮震 > 

セルフタイマー撮霞は、巧の撮該を行いたい時にご使用ください。 

[公 10] (10 秒）：記念撮彰など、ご自身も一緒に写りたいときに使用します。 

[ 02 ] (2 秒） ：接写などでシャッター巧し時のカメラぶれ防止に有効です。 

[ OFF ] :セルフタイマー撮影は巧わず、シャツターボタンによる撮彰になります。 



4 




か。 

公2 
OFF 


1 を II 耻 II も II 旧 IIWBlIOMiy 




カメラを云脚などで固定しまず。 


9 モードダイヤルを"〇または鸟 I "にし、カメラ 
電源を ON にします。 

〇 " MENU " ボタンを巧ずとメニュー項目が表示さ 
L れまず。 " (選択レバー)を"イ"または >" 
に倒して "の" （セルフタイマー)を選びを巧 
しまず。 

4 " を" ▲" または" ▼" に倒し、"み 10"(10 

秒）または"&2"に秒）を選び " を巧しま 
ず。 

セルフタイマーマークび表示され、設定完了です。 

ち " MENU " ボタンを巧してメニュー表示を消しま 
ず。 

a 被写体にカメラを向け、シャッターボタンを半 
U 巧しし、液晶 モニター の"〇"の点灯を確認して 
か5シャッターボタンを全巧ししまず。 

つ セルフタイマーが作動し、10秒または2秒後に 
• 撮影が行われます。 


♦力^ラ電源を OFF にするとセルフタイマー撮影は解除されます。 

♦セルフタイマー作動中はセルフタイマー LED び点減します。 

♦セルフタイマースタート時に露出とピントび固定されます。 

♦セルフタイマー作動中にシャッターボタンを巧すと、セルフタイマースタート前の状態に戻ります。 

♦スト□ボ充電中はセルフタイマーをスタートすることはできません。 

•" □j|" 連続撮影時は約3コマ/秒で撮影します。（暗いところでの撮影やスト□ボ撮影では撮影間隔が長くなりま 
す。） 
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〈と ss 占画素数とも画質の選択> 

画素数とは、画像を作り上げている 一つ一つの 点（ドット）の数をいいまず。 

この点の数がをいほど画憬の解像度は上がりますが、画像のファイル容量は大さくなるのでメモ U —力一 
ドに記録でさる枚数はみなくなります。 

画質とは、撮影した画像をデータ化ずる際の圧縮率のことでず。 

"ファイン"は圧縮率をルさくして画像の細かな部分の冀化を抑えます。"ノーマル"は圧縮率を大さく 
しますので、画像は祟化しますがメモ U —カードに記録でさる枚数は多くなります。 


1目 MB メモリーカード使用時の記録が数 


ミを画素数 

ち画質 

ファイン （1/4 圧縮） 

ノーマル （1/ 日压縮） 

2己白0 X 1920 

約目枚 

約12枚 

] 色00 X 1200 

約]曰枚 

約29枚 

1280 X 960 

約23枚 

約43枚 

色40 X 480 

約73枚 

約1 12 枚 


2 I I 

I め II を II 4. iialwBlIoMi =! 

3 





2560X1 抑 



1600X120( 



1 巧的巧日 



640X480 



A 

1 & II 邮 1 < 

II 因 IIWBl 归 Ml 回 




1モードダイヤルを"〇または国1"にし、カメラ 
1電源を ON にしまず。 

9 MENU " ボタンを巧ずとメニュー項目が表示さ 
れまず。 ■■>!" 懼択レバー)を" ◄" または >" 
に脚して ■：：：." (画素数）を選びを巧します。 

3 " を" ▲" または" ▼" に剧してを望の画素 
数を選びを巧します。 

4 " を >" に剧して"も"姻質）を選び " 

を巧します。 

K を" ▲” または" ▼" に剧してを望の画質 

U を選びを巧しまず。 

画素数と画質のマークび表示され設定完了です。 

0 " MENU " ボタンを巧してメニュー表示を消しま 
ず。 
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〈3 .因 露出補正 > 

撮影のとき、ま要被写体とその背景に極端な明暗差があるために、そのままではま要被写体に適正露出 
が得6れない場含に露出の補正を巧いまず。また意図的に露出オーパー、アンダーの写真を撮りたいと 
をにち利用しまず。 

補正値は+2 EV 〜一2 EV までの範囲内で]/ 3EV ごとにセットすることができます。 

♦補正値評価測光モードモードで露出補正を行ラと自動的に中央重点測光に切り曾ね0まず。 


2 


丄里 diffi 口 _ 

回图画 


3 



1モードダイヤルを"〇または国|"にし、カメラ 
電源を ON にします。 

2 " MENU " ボタンを巧ずとメニュー項目び表示さ 
れまず。"一"懼択レバー)を" ◄" または >" 
に倒して"因"（露出巧正）を選びを巧しまず。 

Q を" ▲" または" ▼" に倒し、"巧正したい 

t 値"を選びを巧します。 

浦正値び表示され設定完了です。 

4 " MENU " ボタンを巧してメニュー表示を消しま 
ず。 

•補正値設定後、撮影しないで解除するとさは2〜3の手順で補正 
値を "0.0" にセットしてください。 


Aldiill 

+補正 補正なし 



一補正 お止なし 


逆光などのときは"， 

"+0.3 EV " 〜 "+2 EV " の節囲で補正しまず。 

逆光や明るい空、海をバックにした人物、または窓辺の人物 
などのよラに明るい背景が撮影画面に占める割をび大さい 
場合、人物は露出アンダーになり、シルエッ ト のように暗く 
なります。このようなときは露出を、+日. 3EV 〜 +2EV 
の範囲で補正して、露出を多く与えます。 

暗い背景などのとをは ••• 

"— 0.3 EV " 〜"一 2 EV " の節囲で補正しまず。 

スポットライトに照らし出された人物などのように、暗い 
背景が撮影画面に占める割合び大さい場含、人物は露出 
オーバーになり白っぽくなります。このよラなときは露出 
を、 -0.3EV 〜一 2EV の範囲で補正して、露出をかなく 
して撮影します。 
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4 . メニユ—ボタンを使つた撮驚 


<4. "WB" ホワイトバランスの設定> 


光の状況に応じて順応する人間の目と異なり、この力;ラの CCD は白を白く写すために太陽光や室内 
の電球 • 壁光ななどの光源に含わせて色補正が必要です。光源に合わせてホワイトバランスを設定して 
<ださい。 

ホワイトバランスの種類 

[AUTO ] 初期設定、周囲の状況に合わせて自動でホワイトバランスを設定します。 

[墙 e ] 屋外の晴れた曰 
[か ] 室内の白熱電球のもと 
[] 屋外の曇った曰 
[ ち吊"]白色堕光なのちと 
[fpin ] 白いものに向けて手動セット （ P 41) 




1モードダイヤルを"〇または鸟1"にし、カメラ 
1電源を ON にします。 

2 " MENU " ボタンを巧すとメニュー項目び表示さ 
れます。 " ji " 懼択レバー)を" ◄" または >" 
に倒して " WB " (ホワイトバランス）を選び " を 
巧します。 



Q " を" ▲" または" ▼" に倒し、を望の項目 

t を選び"を巧しまず。 

設定したホワイトバランスマークび表ホされ設定完了です。 
• [AUTO] マークは表示されません。 


4 " MENU " ボタンを巧してメニュー表示を消しま 
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〈己.その他 "OM" 詳細設定> 

この詳細設定では、 AE の設定や長時間露光など一眼レフカメラにあるよラな機能の設定や、デジタルカ 
メラ特有のカラー設定や彩度の設定がでをます。 

• " OM " 詳細設定には1/2と2/2の画面びあります。"乂 1" 權択レバー)をまたは"▼-に倒して項目を 
選んで < ださい。 

① カラーモード 

標準設定はカラーですが、セピア調やモノク□で撮影した写真と同じよラな色合いが選べます。 

[カラー](初期設定） 

[白黒] 

[セピア] 

③彩度 

色の鮮やかさの程度を調整します。 

[+ ] あざやかさを高めます 

[標華](初期設定） 

[一] あざやかさを抑えます。 

③ シャープネス（輪郭強調） 

撮影時、被写体の輪郭をはっさり浮さ立たせる機能です。適応する強さをお選びください。 

[+3] .強く 

[+ 2 ] 

[+ 1 ] 

[標華](初期設定） 

[- 1] 夺弱く 

④ W 巨プリセット（ホワイトバランス手動設定） 

いろいろな光源びミックスしているときや、より厳密なホワイトバランスをとりたいときに設定します。 
設定方法は P 4] をご覧ください。 

感 AE モード 

このモードは、力;<ラが自動で絞り値とシャッタースピードを決める[プ□グラム]と絞り値を固定し 
て シャッ タ— スピ— ドは力;/ラにお任せの [ F 2 .引、 [F 日.目]があります。絞り値が大きいほど、被写体 
を中むに鮮明に写る範囲（前後）が広がります。 

[プ□グラム](初期設定） 被写体に合わせて力;ラがシャッタースピードと絞り値を決めます。 
[F 吕 .8] 鮮明に写る範囲び狭くなり、被写体を際立たせます。 

[ F 9.6] 鮮明に写る範囲がにくなり、被写体も背景も鮮明に写ります。 
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4 . メニユ—ボタンを使った撮驚 


⑥ フオー カス 

ピントの合わせかたを選びます。 

[ワイド A 鬥： 幅が広めのフォーカスフレームです。 

[スポット A 円：（初期設定） 標準のフォーカスフレームです。 

[ MF ] マニュアルフォーカス： 撮影距離を自分で決めるとさに使巧します。 

設定ち法は P 42 をご覧ください。 

♦冉 F :オートフオーカス（力:><ラが自動でピント合わせを行います。） 

⑦ 長時間露光 


2秒から8秒までの長時間撮影がでをます。花火や夜景などの撮影に便利です。 

に F 鬥（初期設定） 通常の撮影 （ 1砂〜1/200曰秒）になります。 

に秒] 

[4 秒] 

[8 秒] 

♦カメラぶれ防止のため兰脚をご使巧ください。 

® 旧0 

[ ISO ] はフィルムの IS 日感度に相当するもので、光に対する感応度合を表します。 

IS 日値がルさいほど光に対する感度が低くなります。 ISO 値が大さいほど光に巧する感度は高くなりか 
ない光の量で感応します。 ISO 値を大きくすると画儘にノイズが増えますので、ノイズをかなくしたい 
ときはなるべく低い ISO 値を選んでください。 

•スト n ボ撮影時侶0感度を400または800に設定すると、近距離撮影 （ISO 400では1.巳 mm 下、侶0800では 
2.巳のし心下）では麗出オーバー気はになります。近距離撮影時は侶0感度を2001；(下に設定することをおすすめし 
ます。 



[ AUTO ] (初期設定） 周囲の状況に合わせてカメラび設定します。 


[ 100 ] 


[ 200 ] 


[400] 


[800] 


③測光モード 

露出を合わせる方式を選びます。被写体により使い分けてください。 

[評価測光](初期設定） 画面全体を2己6分割して光の量を測り、その被写体に最適な露出値を 
決めます。 

♦露出補正を設定ずると自動的に中央重点測光に切り替わります。 

[中央重点] 画面のほぼ中央部（スポットより大きい範齡を重点的に測光します。 

[スポット] 画面の中む部を測光します。 

娜電モ ズーム 

構図を決めるとき、テ レ ボタンで光学ズームを最大に した 後テ レ ボタンを押し直すと電子ズームが始ま 
ります。 （X 1.3、 X ] .日、 X 2.0. X 3.0、 X 4.0 に拡大。 P 20)。 この電デズームを使用禁止にする 
ときはこのモードを [ OFF ] に 設定し ます。 

[ ON ] (初期設定） 電子ズームが使えます。 

[ OFF ] 電子ズームは使えません。 

* アイコンの表示はどち5もありません。 

•電子ズームの領域にあるとをは、液晶モニターに拡大率び表示されます。 
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" OM " 詳細設定の設定ち法 

詳細設定は次のよラに行ってください。 

♦詳細設定には1/2と2/2画面びありまず。"乂I "權択レバー）をまたはに倒して項目を選んでくだ 
さい。 

• "WB プ U セット"および"フオーカス"の [M 円設定はそれぞれ P41、P42 をご覧ください。 


2 


詳細設定]/2び表示されます。 


11壬揽 a 定し 

回困面面 


3 


カラーモードイカラー 

おち 

白黒 

シヤープネス 

セビア 

プ‘けット 

班を 

化モード 

フロヴラム 

▼ 


ィ IOMI 詳巧設定 (1/2) 


例： カラーモー ドの設定 

1モードダイヤルを"〇または国1"にし、カメラ 
1電源を ON にします。 

9 MENU " ボタンを巧ずとメニュー項目が表示さ 
れます。(選択レバー)を >" に倒して 
" OM " (詳細設定）を還びを巧します。 

詳細設定 (1/2) び表示されます。 

9 を.‘ ▲" または.‘ ▼" に倒して"カラーモー 

ド" を選び " を" ►" に倒します。 

カラーモードの内容び表示されまず。 

4 を" ▲" または" ▼" に脚して"カラーモー 

ド" 内容を還びを巧しまず。 

設定び完了し、3の画面に戻ります。 

液晶モニター画面び還おしたカラーに変わります。 


4 


カラーモードィ 

カラー 

純 

白黑 

シサーフネス 

セピア 

WB フリでット 

菌ち 

AE モード 

フログラム 

▼ 


カラーモード内容び表示されます。 


ち " MENU " ボタンを押ずと撮影画面に戻りまず。 
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4. メニューポタンを巧つた婦 


" W 己プリセット"の設定ち法（ホワイトバランスの手動設定） 

いろいろな光源びミックスしているとさや、より厳密なホワイトバランスをとりたいときに設定します。 


2 _ 

詳細設定1/2び表示されます。 


カラーモードイカラー 

おち 

巧を 

シャーフネス 

摄を 

«B プリセット 

をを 

化モード 

ブログラム 

▼ 


OMI 詳巧設定り/ 2) 


3 


[プ U セツトしますか？]の 
画面になります。 


1プ U ヤットしますか？ 1 




圓 


1モードダイヤルを"〇または鸟1"にし、カメラ 
1電源を ON にします。 


2 MENU " ボタンを巧すとメニュー項目が表示され 
ます。" >1" (選択レバー)を"►"に倒して" OM " 
(詳細設定）を選びを巧します。 

詳細設定 (1/2) が表示されます。 

9 "乂 1" をまたはに倒して "WB プリ 
t セット"を選び "乂 J " を"►-に倒しまず。 

[プ U セツトしますか？]の画面になります。 



4白の基準としたいものが選択画面一杯になるよ 
ラに近づき、[設定]が選ばれているのを確認し 
を巧しまず。 

設定が完了し、2の画面に戻ります。 

• |‘>|"をに倒し[キャンセル]を選び"乂 I"を巧すと設 
定作業を中止します。 


K " MENU " ボタンを巧して詳細設定1/2画面を 
W 消しまず。 

•液晶モニターには"尼司"び表示されます。 

•手動セツトしたホワイトバランスは尼司として記憶され続けま 
す。光源び変わったとさはセツトし直してください。 

•カメラ電源 OFF でホワイトバランス設定は "AUTO" に戻りま 
す。継続したいとをはモード□ック （P7 日）をご利巧くださし、。 
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"フオー カス" の [M 円 設定ち法 （マニュアルフオー カス) 

撮影距離を自分で決めるとをに使います。 


2 


詳細設定]/2び表示されます。 


カラーモード<カラー 

をち 

话ホ 

シャープネス 

巧を 

化プリセット 

設を 

AE モード 

プログラム 

▼ 


ィ LOMI 詳お!設定 (1/2) 


4 


フオーカスモード内容び 
表示されます。 


フォーカス 

4 ワイ ド AF 

S 時苗 S 巧 

スボット AF 

ISO MF 

巧巧モード 

巧而測光 

S 子ズーム ON 


•4 を M お巧投定口/ 2) 


1モードダイヤルを"〇または鸟1"にし、カメラ 
電源を ON にしまず。 

〇 MENU " ボタンを巧すとメニュー項目が表示され 
ます。"一"（選択レバー)を"►"に倒して" OM" 
(詳細設定）を選び"乂 1" を巧します。 

詳細設定 (1/2) が表示されます。 

〇 "乂 J " をまたはに倒して"フオーカ 
L ス"を選びを >" に倒します。 

フオーカスの内容が表示されます。 

4 "乂 J " をまたはに倒して " MF " を選 
—び"乂 1" を押します。 

設定が完了し、3の初めの画面に戻ります。 

K " MENU " ボタンを巧して詳細設定2/2画面を 
W 消しまず。 

液晶モニターにフ オー カスゲージび表示されますので、次 
の方法で撮影距離を手動設定してください。 


撮影距離の目安 



撮影距離の設定ち法 

"乂 1" を" ◄" または" ►" に倒して距離を設定しまず。 

•設定できる距離はおおよそ 0.6 m 、 Im 、 1.已 m 、 2m 、 3m 、 己 m 、 
のです。 

• [ M 円のピント合わせはファインダーでは確認でさません。液晶 
モニターをお使いください。 
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動画の撮影 

このカメラは動画を撮影することがでさます。設定する画素数やフレーム/秒により撮影可能時間巧び 
再生画面サイズが異なります。標準設定時の画素数は320 X 240、フレーム/秒は30フレーム/秒 
です。 

♦画素数及びフレーム/秒の選択は P47 をご覧ください。 

♦再生画面サイズは P71 をご覧ください。 
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このカメラは動画を撮影することがでさます。設定する画素数やフレーム/秒により撮影可能時間及び再 
生画面サイズが異なります。標準設定時の画素数は330 X 240、フレーム/秒は3日フレーム/砂です。 
(動画と同時に音声わ記録されます。） 

♦画素数及びフレーム/秒の選択は P47 をご覧ください。 

♦再生画面サイズは P71 をご覧ください。 



ーカウンター表示 
撮影前：損影可能時間 
撮影中：撮影時間 



3 


合焦マーク（緑) 


& 

1 み 1 3MI 

01:36 

30f 



SAF 


C ] 

圓 


4 


合焦マーク（ホ）：撮影中 


& 

f づ H 3MI 

01:36 

30f 



SAF 


[] 

圓 


1モードダイヤルを " にし、 " POWER " ボタ 
丄ンを巧してカメラ電源を ON にしまず。 

•動画撮彰では、スト□ボは使用でさません。 

2液晶モニターを見なが！5、構図をミ夫めまず。 

ズームボタンで被写体の大ささを調整しまず。 

〇被写体にフォーカスフレームを向け、 シャッ 
U 夕ーボタンを半巧ししまず。 

ピント合わせび行われると液晶モニター内"〇"(合焦マー 
ク）び点打します。 

4 "〇"(合焦マ-ク）の点灯を巧認した5、そのま 
まシャッターボタンを全巧しすると撮彰び始ま 
0まず。 

"〇" ( 合焦マーク）び緑から赤に変わり撮彰中であることを 
表示します。また撮霞時間ちカウント表示されます。 

•撮影中はピントび固定されます。 （S 冉 F、CAF 共） 

参撮影中は光学ズームの使巧はでをませんび電子ズームは使用でさ 
ます。（音声ありのとき）"音声なし" CP 已 0) 設定時には光学 
ズーム巧び電子ズームび使巧でをます。 

K シャッターボタンを半巧しずると、撮影が終了 
d します。 

•撮影可能残り時間び10秒を切ると、カウンター表示びホになり 
まず。 
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2. シーンボタンを使つた撮 i 



1. モードダイヤルを " W " にしてカメラ電源を ON にします。 

2. " SCENE " (シーン）ボタンを巧ずとシーンモードになります。 

シーンモードは、 1. W 標準モード、2.化マク□モード、 3. 认遠景モードがあります。 

3. "乂 1" (選択レバー)を" ▲" または" ▼" に倒して帯望のシーンモードを選び"乂 1" を巧 
しまず。 

シーンモードが確定しますので、あとは基本的な撮影 （ P 44) の2からの手順で撮影してください。 
•力方ラ電源を日 FF にすると シーン モードは解除されまず。設定を継続したいとをはモード□ック （ P 7 日）を ご 利用 
<ださい。 

〈 l . ffi 標準モード> 


通常撮影する時のモードでず。 

参撮影中はピントび固定されます。 （SAF、CAF 共) 


〈2. A マク□モード> 

近拒離の被写体を撮影ずる時のモードでず。（撮影節囲：レンズ面より約 12 cm 〜約己已 cm ) 

AF (オートフオーカス）は一度ピント含わせを行ラとそこで固定ずるシングル AF または連 
続的にピント含わせを行うコンテイこュアス AF のいずれかに設定できます。 

参撮影中はピントび固定されます。 CSAF、CAF 共） 



〈3.乂遠景モード> 


遠景を撮影ずるためのモードです。 

ピントは"無限遠"に固定されます。 


シーンモードの設定詳細は次のよラになります。〇は設定可能 


シ ーンモード 

設定詳細 

W 標準 モード 

A マク□トド 

A 遠景 モ-ド 

AF モード ( SAF / CAF ) 

〇 

〇 

〇 

フ オー カス 

(スポット、ワイド、 MF ) 

〇 

スポットまにはワイド 

無限遠に固定 
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〈1.セルフタイマー撮震 > 

セルフタイマー撮該は、巧の撮霞を巧いたい時にご使用<ださい。 

[ 010 ] (10 秒）：記念撮彰など、ご自身も一緒に写りたいときに使用します。 

[ 02 ] に秒） ：接写などでのシャツター巧し時のカメラぶれ防止にち効でず。 

[ OFF ] :セルフタイマー撮影は行わず、シャツターボタンによる撮影になります。 




1カメラを云脚などで固定しまず。 

〇モードダイヤルを"•"にし、カメラ電源を ON 
一 にしまず。 

Q " MENU " ボタンを巧ずとメニュー項目が表示さ 
L れまず。 " 懼択レバー)を"イ"または >" 
に倒して(セルフタイマー)を選びを巧 
します。 

4 を" ▲" または" ▼" に剧し、"の10。 （10 

秒）または"《)2"に秒）を選び " を巧します。 

セルフタイマーマークび表おされ、設定完了です。 

K " MENU " ボタンを巧してメニュー表示を消しま 


6被写体にカメラを向け、シャツターボタンを半 
U 巧しし、液晶モニターの" び’ の点なをお認して 
か5シャツターボタンを全巧ししまず。 


4 


の10 

亟 

OFF 

回国晒回画画圓 


7セルフタイマーが作動し、10秒または2秒後に 
• 撮影がスタートします。 

Q シャッターボタンを半巧しずると、撮影が終了 
q します。 


♦力^ラ電源を OFF にするとセルフタイマー撮影は解除されます。 

♦セルフタイマー作動中はセルフタイマー LED び点減します。 

♦セルフタイマースタート時にピントび固定されます。 

♦セルフタイマー作動中にシトッターボタンを巧すと、セルフタイマースタート前の状態に戻ります。 
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<2. 画素数とフレーム/秒の選択> 

動画では3種類の画素数と2種類のフレーム/秒を選ぶことができます。画素数がをいほどきめ細かい 
画儘になり、フレーム/秒がをいほラが滑5かな動画になります。また、そのとさの撮影時間は次のよ 
ラになります。 

参撮影画素数により再生時の画面サイズび異なります。詳しくは P 71 をご覽ください。 


1色 MB メモリーカード使用時の最大記録時間 


画素数 

30フレーム/秒 

(ネリ期設定） 

1已フレーム/秒 

6 叫 J 巨40 X 480 

約目秒 

約12秒 

3 雨！ 320 X 240 (初期設定） 

約2已秒 

約49秒 

1兩1 160 X 120 

約93秒 

約17已秒 


2 


911310 01:36 

& 30f 

SAF 

C ] 


坟 1 み ilfpsir 因 iiwbi 房 Ml 


3 



640X480 

320X240 

160X120 


i の II % llfpsll 因 llWBlIfPMl 团 


1モードダイヤルを"にし、カメラ電源を ON 
1にしまず。 

2 " MENU " ボタンを巧ずとメニュー項目が表示さ 
れます。懼択レバー)を" ◄" または >" 
に倒して"ミを"（画素数）を選びを巧します。 

〇 " を" ▲" または" ▼" に剧してを望の画素 
^数を選びを巧します。 

4 " を >" に倒して " fps " (フレーム/秒）を 
選びを巧しまず。 

に " を" ▲" または" ▼" に倒して希望のフレー 
t ム/秒を還びを巧しまず。 

画素数とフレーム/秒び表示され、設定完了です。 



5 


0 " MENU " ボタンを巧してメニュー表示を消しま 


15 tps 

30fps 

互图晒回画]画圆 
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〈3.露出補正 > 

撮影のとき、主要被写体とその背景に極端な明暗差があるために、そのままではま要被写体に適正露出 
が得5れない場含に露出の補正を巧いまず。また意図的に露出オーパー、アンダーの動画を撮りたいと 
をにち利用しまず。 

補正値は +2 EV 〜一 2 EV までの範囲内で 1/3 EV ごとにセツトすることができます。 


2 


fH 湿 0 01:36 

& 30 f 

SAF 

[] 


唁出捕因. 

&] 四 : IffpsT 因 阿 BjllUMl 


3 


互图画面画 画 圓 


1モードダイヤルを"•"にし、カメラ電源を ON 
1にしまず。 

9 " MENU " ボタンを巧ずとメニュー項目び表示さ 
れます。 " (選択レバー)を" ◄" または >" 
に倒して"因"（露出ネ甫正）を選び"を巧します。 

3 を" ▲" または" ▼" に倒し、"巧正したい 

値"を選びを巧します。 

補正値び表おされ、設定完了でず。 

A " MENU " ボタンを巧してメニュー表示を消しま 
4 ず。 

•補正値設定を、撮霞しないで席除するとをは 2~3 の手順でお正 
値を "0.0" にセットしてください。 


: ildiill 

+補正 補正なし 



一補正 お止なし 


逆光などのときは"， 

"+0.3EV " 〜 "+2 EV" の節囲で補正しまず。 

逆光や明るい空、海をバックにした人物、または窓辺の人物 
などのよラに明るい背景が撮影画面に占める割をび大さい 
場合、人物は露出アンダーになり、シルエットのように暗く 
なります。このようなときは露出を、+日. 3 EV 〜 +2 EV 
の範囲で補正して、露出を多く与えます。 

暗い背景などのとさは ••• 

"— 0.3 EV " 〜"一 2EV" の節囲で補正しまず。 

スポットライトに照らし出された人物などのように、暗い 
背景が撮影画面に占める割合び大さい場合、人物は露出 
オーバーになり白っぽくなります。このようなときは露出 
を、 -0.3 EV 〜一 2 EV の範囲で補正して、麗出をかなく 
して撮影します。 
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<4. " WB " ホワイトバランスの設定> 


光の状況に応じて順応する人間の目と異なり、この力ラの CCD は白を白く写すために太陽光や室内 
の電球 • 壁光ななどの光源に合わせて色補正が必要です。光源に合わせてホワイトバランスを設定して 
<ださい。 

ホワイトパランスの種類 

[AUTO] 初期設定、周囲の状況に合わせて自動でホワイトバランスを設定します。 

[ミ帮 ] 屋外の晴れた曰 
[典 ] 室内の白熱電球のちと 
[ こ互 ] 屋外の曇った曰 
[ ち兩^ ] 白色堂光灯'のちと 
[[ p ^ ] 白いものに向けて手動セット （ P 已 0) 


2 



3 



1モードダイヤルを"， fi " にし、カメラ電源を ON 
にしまず。 

〇 " MENU " ボタンを巧ずとメニユー項目が表示さ 
れます。(選択レバー)を" ◄" または> 
■’に倒して" WB " (ホワイトバランス）を選び"^" 
を巧します。 



〇 "乂 1" を" ▲" または" ▼" に倒し、希望の項目 
d を選び"乂 J " を巧しまず。 

設定したホワイトバランスマークが表示され設定完了です。 

J " MENU " ボタンを押してメニュー表示を消しま 
t ず。 
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〈己.その他詳細設定> 

この詳細設定では、音声モードや W 目プリセット、電子ズーム等の設定がでをます。 

①音芦 モード 

動画を撮るとき一緒に音声も記録するか、または音声なしにするかの設定びできます。 

[あり](初期設定）： 音声付きの動画が撮れますが撮影中の光学ズームはできません。 

電子 ズームは でをます。 

[なし]: 動画に音声は付さませんが撮影中のズー S ングがでさます。 

♦設定ち法は P 己]をご覧<ださい。 

霞カラーモード 

標準設定はカラーですが、セピア調やモノク□で撮影した写真と同じよラな色合いが選べます。 

[カラー](初期設定） 

[白黒] 

[セピア] 

♦設定ち法は P 40 をご覽ください。またモードダイヤルはにしてください。 

③ WB プリセット（ホワイトバランス手動設定） 

いろいろな光源びミックスしているときや、より厳密なホワイトバランスをとりたいときに設定します。 
♦設定ち法は P 4] "をご覧ください。またモードダイヤルは " W " にしてください。 

④ フォー カス 

ピントの合わせかたを選びます。 

[ワイド AF ] : 幅が広めのフォーカスフレームです。 

[スポット AF ] : (初期設定） 通常のフォーカスフレームです。 

[ MF ] マニュアルフォーカス： 撮影距離を自分で決めるとさに使巧します。 

OAF : オートフォーカス（力方ラび自動でピント合わせを行いまず。） 

♦設定ち法は P 42 をご覽ください。またモードダイヤルはにしてください。 

⑥電子ズーム 

構図を決めるとき、テレボタンで光学ズーム最大にした穫テレボタンを押し直すと電子ズームび始まり 
ます。（ X 1.3、 X 1.日 、X 2.0 に拡大。 P 吕0)。この電子ズームを使用禁止にするときはこのモードを 
に F 鬥に設定します。 

[ ON ] (初期設定） 電子ズームが使えます。 

[ OFF ] 電子ズームは使えません。 

* アイコンの表示はどちらもありません。 

♦電子ズームの領域にあるとさは、液晶モニターに拡大率び表示されます。 

♦設定ち法は P 己]をご覧ください。また詳細設定項目は[電子ズーム]してください。 

♦動画撮影渡、電子ズームは解除されます。 
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WM " 詳細設定の設定方法 


2 


ホ 


3201 m 00 ： 22 

30 r 


IlSIlfilSSI 

&ii 巧: 1 耐 r 因 irwBisgM ] 


3 


M 

►をり 

カラーモード 

カラー 

邮プリセット 

設定 

フォーカス 

ワイド AF 

雷みズーム 

ON 


im \ 詳が設定 I 圆 


4 


音 f 

>あり 

カラーモード 

なし 

WB プリセット 

設定 

フォーカス 

つイド AF 

至早ズーム 

ON 


イ PM I 詳細設是 


例：音声モードの設定[なし]に設定する場合 

•撮影禮の動画にアフレコはできません。 

1モードダイヤルを"， fi" にし、カメラ電源を ON 
1にしまず。 


P MENU" ( メニュ ー) ボタンを巧ずとメニュー項 
目が表示されます。(選択レバー)を" ◄" 
または"►"に倒して"(詳細設定)を選び"^" 
を巧します。 

" WM " 詳細設定び表示されます。 

〇 "音声"が選ばれているのを確認しを >" 
t に倒しまず。 

音青モードの内容が表示されます。 



A を" ▼" に倒して"なし"を選びを 

1巧しまず。 


S "MENU" ボタンを巧してメニュー表示を消しま 
ず0 

設定び完了し、2の画面に戻り(音声なしマーク）が 
表示されます。 


® カラーモードの設定は P 4 日.③ W 目プ U セツトの設定は P 41、® フオーカスの設定は P 42 をご覧く 
ださい。また、そのとさのモードダイヤルは " W " にして<ださい。 
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画像びいつぱいになつたら… 


カードび一巧でず 

圓 


メモ U —力ードに画像を記録でさなくなると、「カードが一 
杯です」の;><ッ セージが 液晶 モニターに 現れます。 

このときは新しいメモリーカードに差し曾えるか 、バソコ 
ンに画像を保をしてからメモ U —カードにある画憬を消し 
て < ださい。 





パソコンに画像を保をする場合は、付属の US 目ケーブルを 
使います。詳しくは8已ページをご覧くださし、。また、メモ 
リーカードにある画像を全て消す場合は「全消去」と 
r フォーマット」の2通りがあります。 r 全消ま」は61ぺ一 
ジ、「フォーマツト」は81ページをご覧ください。 
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再生と满ち 

静止画の再をと消去 


再生メニュー機能は次のようになります。（〇:できます 。X :できません。） 


因 

1マルチ表示 
^/ングル表お 

アフレコ 

プロテクト 

消去 

を消去 

リサイズ 

回転 

スライド 

シヨー 

プリント 

晴止画 1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1_動画」 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

X 
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1 モードダイヤルを"尼]"にし、カメラの電源を 
1 ON にしまず。 

•撮影済みのメモ U —カードび入っていることをご確認ください。 


〇液晶モニターに最後に撮影された画像が再生さ 
A れます。 

撮影した順に、"乂 1" 懼がレバー)の >" で順送り、" ◄" 
で逆送りがでをます。 


音声付静止画 



♦音声付を静止画は"「の"マークび表示されまず。">1"を巧すと 
音声び再生されます。また音声再生中に"乂 1" を"▲’または 
“に倒して音量を調整します。 

•操作ボタン及び音量表示を消すことびできまず。 " DISPLAY " 
(ディスプレイ）ボタンを巧ずと液晶モニター表示び切り変わりま 
す。 

操作ボタン及び音量表示^画撤のみ^ィンフオ方ーシヨン表示 



長時間使用する場合は、 AC アダプターをつないでくださ 
し、。 
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2 .再生画像のクローズアップ （2 倍、 4巧、 8倍) 



再生した静止画を2倍または4倍、8倍に拡大することが 
でをます。 

1拡大したい画像を表示します。 


ク " T " (テレ）ボタンを押します。 

A " r ボタンを押すと押す毎に画像の中央部が2倍、4 
倍、8倍に拡大され、画面に領域表示バーと拡大率 （"x 
2.0 "、 "x 4.0" または " X 8.0") が表示されます。 


Q (選択レバー)の"◄、►、▲、▼"を使って 

t 拡大したい領域を選びまず。 


•領域表示バーは拡大位置と拡大する幅を表示します。 

•拡大を解隙するときは" W " (ワイド）ボタンを押して元の表示に 
戻してください。 

•次の画像または前の画儘に切り曽えるとさは拡大を解除してくだ 
さい。 
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3. 撮影時の情報表示(インフォ乂ーシ3 > mm ) ( W ) 


画儘を撮影したときに設定した内容を表示することができます。この表示をインフォメーション表示と 
いし)ます。 



インフオメーシヨン表示したい画像を表示しまず。 


2 " DISPLAY " (ディスプレイ）ボタンを巧します。 

画像と一緒に、撮影したとさの設定内容が表示されます。 

♦音声付静止画及び動画の表おは次のよラになります。 

操作ボタン及び音量表示^画儘のみ^インフォ^ーシヨン表示 

9再度 " D 旧 PLAY " ボタンを巧すと元の表示に戻ります。 

静止画 


フオルダ名とファイル名、 
画素数 



撮影曰時 


® インフオメーシヨン 

\258- KIF _0049 .JPG 764 KB 

-7^- 2560 x 1920 

F 2.8 を 0.0 

IS 0100 

DP 0 F 設定 0 お 
2003.01 .03 02:11:24 



-了一夕谷重 

プ□テクトの有無 
音青の有無 
露出補正値 


DPOF 設定した内容： 
プリント枚数と 
曰付印字の有無 


動画 



〇) インフオメーシヨン 


ソオル y るごタアイルる- 

動画 マー ク — 

lOU Klh UU 4 ij . AVI bb/UKb 

U m 320 x 240 - 

音青の有無 

画素数 

撮影日時 -~ - ~— 

X 

2003.12.25 09: 巧: 30 

プ□了クトの有無 
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4. 7 ルチ表示 


2 



液晶 モニターに 6画面ず つ 再生します。たくさんの画像を 
逞ぶときに便利な機能です。また、この機能は他の再生メ 
ニユーと使ラこともできます。 

1 モードダイヤルを"囚"にし、カメラの電源を 
ON にします。 

〇 " MENU " ボタンを巧ずとメニユー項目び表示さ 
ム れまず。懼択レバー)を" ◄" または >" 
に倒して"因"（マルチ表示）を選び、を巧し 
まず。 

液晶モニターの画面びマルチ表示の画面に変わります。 


3 



4 



Q " を"▲、▼、◄、►"に倒して画像を選びま 
す。 

4 を巧ずと選んだ画像が通常表示（シングル 

表示）になりまず。 




〈便利な使いかた> 

マルチ表示中に " MENU " けこュ ー ) ボタンを押すと他の 
再生やプ□テクト、消ま等の機能わ使えます。(選択 
レバー)を" ◄" または"►—に倒してメニューを選んでく 
ださい。 

• メニュー表示中、画儘の選択はできません。 "MENU" ボタンを押 
してメニュー表おを消すと画像の選択びでさまず。 
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5. [7 フレ 3] 画像に青のメッセージを入れる 




[ 窗直しますか？ 00:犯] 


撮った画像（静止画）に音青を入れたり、消したりすること 
びでさます。 

•メモ U - 力ードの残量び少ない時には、アフレコ録音びでさない 
場合びあ D ます。 

〈録音のしかた> 

1モードダイヤルを"の"にし、カメラの電源を 
1 ON にしまず。 

〇 " MENU " ボタンを巧ずとメニュー項目び表示さ 
ム れまず。 ■■>!" 懼択レバー)を" ◄" または >" 
に倒して" を" （アフレコ）を選び、"を巧します。 

液晶モニターには[録音しますか？]び表示されまず。 


圖 


4 





14 

録音中 

00：]5| 


1信止 

图 


〇 を"イ"または >" に倒して録音したい画 

U 像を表示します。 

•録音巧み画像の場合は[音声';肖去しますか？]の表示びでます。録 
音し直す時は音声';肖去 （ P 已 9) してください。 

4 " を" ▲" に脚して[実行]を選んで " を 
1巧すと、録音を始めまず。カメラのマイクに向 
かつてメッセージをお話ください。 

液晶モニターに録音でさる残りの巧数をカウントダウン表 
爪しま9。 

•最長30秒まで録音でさます。 マイク 



r 録音を途中で終わ5せるときはを巧しま 

録音を途中で終わらせたとさや終了したとさは、2の画面 
に変わります。 

•記録した音声ファイルは、対象画像と同じフォルダに KIF - 
XXXX . WAV で保存されます。 
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音声 マーク 


音声標準再生 


音量調節 



3 


置再消去しまずか？1 


4 


録音しますか？ 邮:3日] 


關 


〈音声消去のしかた> 

音亩付き静止画の音声を消去するときの手順です。 
消去した音声を元に戻すことはでさませんので、ごを意く 
ださし、。 

•プ□テクトしてある画儘の音声消去はでをません。 

1モードダイヤルを"尼]"にし、カメラの電源を 
1 ON にします。 

Q (選択レバー)を" ◄" または >" に倒し 

A て音声消去したい画像を選びまず。 

音青付き静止画は液晶 モニターに"「の" が表示されます。 

〇 " MENU " ボタンを巧ずとメニュー項目が表示さ 
。れます。を"< または"►-に倒して"み" 
(アフレコ）を選び"乂 1" を押します。 

液晶モニターには[音声消ましますか？]が表示されます。 


4 を" ▲" に倒し误行]を選んで"_ 

j 巧しまず。 

音芦び消去され[録音しますか？]の画面に変わります。 

PJ 作業の終了は " MENU " ボタンを巧します。 

〈音声再生のしかた> 

音声付き静止画は図のように表示されます。 

を巧ずと音声再生が始まりまず。 


を 


>再度を押ずと音声再生を停止します。 

» をまたはに倒して音量の調節をします。 

» を"卜 I に倒し続けると音声の倍速再生になり、離ずと標 

準再生に戻ります。 

» "乂 I "をイ"に倒し続けると音声の1/2倍速再生（遅くなる) 
になり、離すと標準再生に戻ります。 
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大切な画像を間違って消さないよラにずる機能でず。 

この機能は、複数の画像を削除するとき、全消去 ( P 61) の機能と併せて使ラと便利です。 

♦フ□テクトした画撒は、全消までは残りますび、フ オーマツ トするとミ肖去されてしまいますのでご注意ください。 


2 



3 



4 r^= 

I プロテクト解おしますか ？I 


[ 戻る1 


1モードダイヤルを"因"にし、カメラの電源を 
ON にしまず。 

〇 " MENU " ボタンを巧すとメニュー項目が表示さ 
れます。"乂 1" (選択レバー)を" ◄" または >" 
に倒して "0" n " (プ□テクト)を選び"一"を巧します。 

液晶モニターには[プ□テク ト しますか？]が表示されま 
す。 

Q "乂 1" を"イ"または >" に倒してプ□テクトし 
t たい画像を選びまず。 

4 を" ▲" に倒して駿定]を選び、を 

巧ずと画像のプ□テクト完了でず。 

液晶 モこターには O-n" マークと [プ□テクト解除します 
か？]が表示されます。 

•解除する場合はをに倒して瞄除]を選び"乂 1" を 
押しまず。 （O-n マークび消えます。） 


複数画儘へのプ□テクトを続ける場合は3〜4の 
操作を繰り返してください。 


5 作業の終了は " MENU " ボタンを巧します。 

•設定後、プ□テクトされた画撤を確認ずるとさはインフォ 
方ーシヨン （P 巳目）を表示ずるか、マルチ表示 （P 巳 7) で O-n 
マークを確認してください。 
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2 r—1= 

< 回回巨 圓 


3 ~~= 

[； 消ちしまずか？ 


圖 


<1画像消去> 

1モードダイヤルを"尼]"にし、カメラの電源を 
ON にします。 

2 "MENU" ボタンを巧すとメニュー項目が表示さ 
れます。懼択レバー)を" ◄" または >" 
に倒して"输"（消ち）を選びを巧しまず。 

液晶モニターには[消去しますか？]び表おされます。 

Q " を"イ"または >" に倒して消去したい画 
t 像を選びまず。 

4 " を" ▲" に倒して误巧]を選び " を 
1巧しまず。 

•ミ肖去び完了するとミ肖去した巧の画像び表示されます。 

♦音声付さ画撤の場合は、音声ち一緒に消去されます。 

•プ□テクトした画儘はフ□テクトを解除 （P60) してから消去し 
て < ださい。 


2 


〈全画像消去> 

1モードダイヤルを"尼]"にし、カメラの電源を 
1 ON にします。 


ms 

••田|[>|卜|[が『ザト 



[ を消去しますか？ I 



〇 "MENU" ボタンを巧すとメニユー項目が表示さ 
A れます。(選択レバー)を" ◄" または >" 
に御して"/输>"(全消去）を選び"乂 1" を巧します。 

液晶モニターには[全消去しますか？]が表示されます。 

〇 を" ▲" に倒して侯衍を選び "> J " を 

d 巧しまず。 

•静止画、動画共全ミ肖去されます。 

•消去び完了すると[画儘がありません]ツセージまたはプ□テ 
クトされていた画像び表示されます。 

♦音青付さ画像の場合は、音声ち一緒にミ肖去されます。 

•プ□テクトした画儘はフ□テクトを解除 （P60) してから消去し 
て < ださい。 

•他社製の力^ラで撮影した画像は消去でさないことびあります。 


61 














































a [ u サイズ] 


撮った画像の画素数変更（リサイズ）と切り取る（トリミング）ことびできます。 U サイズやトリミング 
した画像は新たな画像として保をされますので、元の画像は残しておくことがでをます。 


2 



3 


「リサイズメニユ ー I 

リサイス実行~ 

IJ サイズ 面が’を見る 

全印をサ立ズ 

IJ サイズ面 巧を;肖ち 

m3 



5 


1面をエリア满巧1 

3 

帝か巧乂 
エリアを更 
ミ夹定 

3 

W/T 

聲 1 


•U サイズした画儘は次のよラに記録されています。 

•他社力^ラやコンタックスデジタルカラで撮影した画儘はリヴ 
イズでさません。 


DCIM 

.100KCBOX 
— KIF_0001.jpg 
— KIF_0002.jpg 



■ RESIZE - 
— R00_0001.jpg' 


新たにフォルダび作られる 
IJ サイズした画像ファイル 


〈1画像リサイズのしかた> 


1モードダイヤルを"因"にし、カメラの電源を 
1 ON にしまず。 

〇 " MENU " ボタンを巧ずとメニュー項目が表示さ 
れます。(選択レバー)を" ◄" または >" 
に倒して" iii ■"(リサイズ）を選び"乂 1" を押します。 

[ U サイズメニュー]画面になります。 

〇 "乂 1" を" ▲" または" ▼" に倒して[リサイズ 
け実巧]を選びを巧しまず。 

[ U サイズ画儘選択]画面になります。 

A "乂 J " を"イ"または >" に倒し U サイズする画 
1像を選択し、を" ▲" に倒し[決赶を遲び 
"乂 1" を押します。 

画像ェ U ア選択の画面になります。 


K リサイズする節囲をミ夫めます。 

d 画憬エ U ア選が画面に表示されている範囲で画儘を IJ 
サイズします。 

" T "、" W " ボタンを押して拡大率 （1 倍、2位4倍）を、 
をに倒して位置をまめた5 "乂 I " 
を押します。 
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6 


r 画皮サイズ設定1 

320 X 240 

160 X 120 

戻る 


7 



P を" ▲" または" ▼" に倒し画像サイズを 

n リサイズした新たな画像と名前が表示されまず 
• ので確認した5 を巧します。 

•下記のくご;主意〉をご覧ください。 

f 作業終了は " MENU " ボタンを巧します。 


<ごま意> 

"ファイル番号エラー"が表示されるとさは、リサイズ 
フォルダの記録可能番号をオーノ く一する;ツセージで、 
ファイル記録でさません。 U サイズ全消去またはメモ 
U —カードのフォーマツトを行ってください。また残 
しておきたい画像や IJ サイズ画像は PC にコピーして 
<ださい。 

•メモ U —力ードび容量不足の場合は、保存でさない画撒び 
あった時点で U サイズを終了しまず。 

♦ IJ サイズ画儘は R00_0001.jp 呂〜 R00_9999jp 呂まで 
記録できまず。 


3 


リサイズメニュー I 


リサイズ実行 


N サイズ面巧が目.る 


U サイズ面を全;肖去 

房る 


4 - - 

I ~~画お片施定 j 



〈全画像リサイズのしかた> 

リサイズのしかたの2まで同じ操作でず。 

〇 " を" ▲" または" ▼" に倒して[全画像 U 

U サイズ]を還びを巧しまず。 

[画像サイズ設定]画面にな0ます 

4 " を" ▲" または" ▼" に剧し画像サイズを 
選択し、"分"を巧しまず。 

5全画像 U サイズび実巧され、終了すると[フアイ 
d ルをな巧しました]の画面になりまずので" J " 
を巧しまず。 

•上記の < ごを意 > をご覧ください。 

K 作業の終了は " MENU " ボタンを巧してくださ 
けい。 
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リサイズ メニュー I 


IJ サイズ実行 

IJ サイス面在表弓.る 

々■面をリサイ ズ 

Iけイ ズ面を今•消去 

m3 



〈リサイズした画像の確認と消去> 

リサイズした画 f 象は通常の再生では確認でさません。 

: 欠の手順で表示させてください。 

リサイズのしかたの2まで同じ操作でず。 

〇 を" ▲" または" ▼" に倒し[リヴイズ画 

d 像を見る]を選びを巧します。 

U サイズした画像が表示されます。 


巫 ] 

00_0001.JPG 13 

r^n 


4 を" ◄" または >" に剧し画像の順送り、 

逆送りを行いまず。 

5消去ずる場合は、を" ▲" に倒し"が’を 
選びを巧しまず。 

•ここでのミ肖去は確認画面びなく、;央定ボタンを巧すと画像の';肖モ 
は完了しまずので、ごを意ください。 


6作業の終了は " MENU " ボタンを巧しまず。 


リサイズメニュ ー] 


.イズ塞巧 

て面1房夫居 


を田1をリサイズ 


リサイズ面を全消去 

をな 


りサイズ函橡お肖モしますか？] 


〈リサイズ画像のを消去> 

U サイズのしかたの2まで同じ操作でず。 

〇 " を" ▲" または" ▼" に倒して[リサイズ 
U 画像全消去]を選びを巧しまず。 

[ U サイズ画面全消去します占、？]画面になります 

4 を" ▲" に倒し[実行]を選択し、を 

巧しまず。 

に U サイズ画像全消'去が実巧され、終了ずると3 
の画面に戻りまず。 






























































9. [回翻画像を回起させる 



画像をち日 cr または左日 cr に回転させます。 

•プ□テク ト されている画撒は回転でをません。 

•他社カメラやコンタックスデジタルカ方ラで撮影した画像は回転 
でさません。 


1モードダイヤルを"居]"にし、カメラの電源を 
ON にします。 



5 


m 


2 " MENU " ボタンを巧ずとメニュー項目が表示さ 
れます。 " ji " 懼択レバー)を" ◄" または >" 
に倒して "IV 個齡を選び "41" を巧しまず。 

液晶モニターには[回転しますか？]び表おされます。 


" を" ◄" または >" に倒して回面させたい 
画像を選びまず。 


4 " を" ▲" または" ▼" に倒し [90。、] を選 
びを巧します。 

[で90°]:左に日0°回転します。 

[90。、]:ちに目 cr 回転します。 



[戻る]:作業を中止してメニュー表示に戻ります。 


ち 回転した画像が表示されます。 

•続けて作業をずるとをは 3 〜 4 の作業を繰り替えします。 
•回転した画像を保存することはでをません。 

6 

作業の終了は " MENU " ボタンを巧しまず。 
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lO ■[スライドシヨー]画像を连镜表示させる ( W ) 


2 



r スライド シヨー 設を I 

スライド►スタート 


ちを間隔 — W 


間括画を現在の画钱 


7フレコ-聲面再生する 


エフェクトなし 




4 


I スライド シヨー 設を] 

スライド~スタート 


再生曲届巧^ 


閣賠面巧1卿~ 


7フレ ] ■ 暨 p 15控' 


エフ王2卜 30 f ~ 


画像を一定間隔で撮影した順に表示させまず。 

1 モードダイヤルを"尼]"にし、カメラの電源を 
ON にしまず。 


2 " MENU " ボタンを巧ずとメニユー項目が表示さ 
れまず。"一"懼択レバー)を" ◄" または >" 
に倒して "5^" (スライドシヨー)を選び " J " を巧 
します。 

液晶モニターには[スライドシヨー設定]画面び表示されま 
す。 


3 を" ▲" または" ▼" に倒して[再生間隔] 

を選び " を" ►" に倒します。 


4 " を" ▲" または" ▼" に脚して時間を選び 
を巧しまず。 


6 


7 


I スライドシヨー語を I 

^~スター ト 


再ち聞隔2が- 


I 開始画な►現ぜ巧面帝1 

ロレ]■動画最初の画な 

エフェクトなし — 




[スライドシヨー-虽至] 


スフイド 

スタート 

再生間隔 

m 

開始面ほ 

現なの画な 

7フレ]•苗1西1イち牛する 

エフェクト再生しない 

民る 


K を" ▲" または" ▼" に倒して[開抬画像] 

L を還び " を >" に倒します。 


G を" ▲" または" ▼" に倒して[現在の画像] 

U または[最初の画像]を選びを巧します。 


つ を" ▲" またはに倒して[アフレコ’ 
• 動圃を選びを >" に倒しまず。 
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P を" ▲" または" ▼" に倒して[再生ずる] 

a または[再生しない]を選びを巧します。 























































































10 


r スライドシヨー記を I 


スろイド 

スター ト 

巧生な招 

なし 

苗!姑面巧 

フエード 

7 フ レ] • 封西] 

才ーパーうけ 

エフェクトイシャツター 

頂るワイフ 


Q "乂 I " を" ▲" またはに倒して[エフエク 
け卜]を選び "乂 J " を >" に倒します。 

10"^" を"▲"または"▼"に倒して希望のエフエ 
W クト内容を選びを押します。 

エフエクト内容は下記枠内をご覧ください。 


11 


「スうイドシ 3 -記を I 


スライド 

►スタート 

再生 Pel 陌 

2お 

南站面堪 

拍.巧の面巧 

77/：動面 

再をする 

エフェクト 

S 牛しない 

巧る 


11 " を" ▲" に剧して[スライド]を選び" J " 
をに剧ずと設定した内容でスライド 
シヨーび 始まりまず。 

1 スライドシヨーを終り5せるときは "MENU" 
A (メニュ ー) ボタンを巧します。 


エフェクトの内容 

なし： 

下記の効果を行いません。 

フエード： 

再生中の画像が徐々に暗くなります。次の画像が徐々に明るくなり表示されます。 

オーバラップ: 

再生中の画儘に次の画像が重なりあつて入れ曽わります。 

シャッター； 

黒い幕が上下から閉じて再生中の画像び消えます。その禮黒い幕が上下に開き次 
の画像が表示されます。 

ワイプ： 

再生中の画像を左側か5巧き取るよラに次の画像が入れ誓わります。 
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• [プリント] DPOF でプ U ントの設定をする 


DPOF とは、デジタルカ方ラで撮影した画像を家庭巧プリンタやプ U ント取扱店でプ U ントするための 
規格です。 

プ U ントする枚数の指定や曰付の印字指定などの簡単な設定がでさます。ご使用のプリンタ、プリント 
取扱店が DP 日 F サービスに対応しているかご確認くださし、この機能については、お使いの DPOF 対 
応プ U ンターの取扱説明書わ合わせてお読みください。 




1モードダイヤルを"尼]"にし、カメラの電源を 
ON にしまず。 

2 " MENU " ポタンを巧ずとメニュー項目が表示さ 
れます。"乂 J " (選択レバー)を" ◄" または >" 
に倒して"な"（プ U ント）を選び"乂 1" を巧します。 

[プ U ント設定]画面になります。 


3 


[ フ U ント設定 ] 


ブリント►面巧男巧 

INDEX 

をを 

を巧お 

実 h 

おる 


DPO 階定〇巧 
INDEX 設定なし I 


4 I , 

I ~ブリント函あ涅巧 I 


聞 


〇 を" ▲" または" ▼" に倒して[プリント] 

L を選び " を" ►" に倒します。 

[プ IJ ント画像選が]画面になります。 

4, " を" ◄" または >" に倒し画像を選びます。 
そしてを" ▲" に倒して[ま定]を選んで 
を巧します。 

[プ IJ ント詳細設定]画面にな D ます。 
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r プリント詳細設を I 

フリント巧な ►() 

日が昭 な-し ■ 

力)ン実ち 

广 房る 1 



P " を" ▲" または" ▼" に倒して[プリント 
d 枚数]を選び、 " を >" に脚しまず。 


6 を" ▲" または" ▼" に剧して枚数を決め、 

" jj " を巧します。 


I ブ ii ント詳細設を] 


九!ン诏定実已 
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を" ▲" または" ▼" に剧して[日付印字] 
を選び、 " を >" に剧しまず。 


I プリント詳巧設定] 


ブリント設定おり 


「ブリント詳巧設定 I 

フリントぶ巧0 

日巧町 扔 

ブりント度 ぞ - 

おる 


Q "乂 1" を" ▲" または" ▼" に倒して[あり]また 
U は[なし]を選びを巧しまず。 

•セツトアツフで[日付写し込み]を帷り]に設定して撮影した画 
像は、[日付印字]を[なし]に設定してください。[日付印き]を 
[あり]にすると2 ケ 所に日付び表示されます。 


〇 "乂 1" を" ▲" または" ▼" に倒して[プリント 
設定]を選び、"乂 J " を"►-に倒ずと DPOF 設 
定は完了でず。 



[プリント設定]画面に戻ります。 


•他の画撒の DPOF 設定を続ける場创ま、3〜9の操作を繰り替え 
します。 
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3 



戻る 


4 


INDEXI 9 g 

INDEXKSgt75~ 

INDEX 坦をを!肖去する 

お 



〈インデックスプリントの設定> 

メモ U —カードに記録されている画儘の一覧をプ U ントし 
ます。 


DPOF の設定のしかた （ P 巨 8) の2までと同じ操作です。 

〇 "乂 J " をまたは"▼-に倒して [ INDEX ] 
L を選び、"一"を"^"に倒しまず。 

[ INDEX 設赶画面になります。 

4 をまたはに倒して [ INDEX 設 
定を巧う]を選び"^"を巧すと、設定完了です。 

[プリント設定]画面に戻ります。 

•インデックス設定後に撮影した画像はインデックス設定されてい 
ません。再度インデックス設定を行ってください。 
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フリント~画巧涅巧 


绛 も ►斯 ； 


4 


に P 0 円班をミ能します占、？ I 


DPO 職 0巧 
INDEX 設定 なし 


〈プリント設定を全て解除する> 

□ POF の設定のしかた （ P 己日）の吕までと同じ操作でず。 

〇 を" ▲" または"▼-に倒して[を解除]を 

L 選び、 " を"^"に倒しまず。 

[□ POF 設定を消去します占、？]の画面になります。 

4 " を" ▲" に倒して[実行]を選び " を 
巧すと、設定完了でず。 

[プ U ント設定]画面に戻ります。 
































































再生と满ま 

動画の再をと消去 


動画再生時の画面表示は各画素数により次のよラになります 


640 X 480 320 X 240 160 X 120 



を画面表示 全画面表术 1/2画面表?]^ 
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B 量表示 



長時間使用する場合は、 AC アダプターをつないでご使用く 
ださぃ。 

♦撮影済みのメモ U —カードび入っていることをご確認ください。 

1モードダイヤルを"因"にし、カメラの電源を 
ON にしまず。 

動画再生は図のよラな画面になります。 


2 (選択レバー)を" ◄" または >" に倒し 

再生する画像を選びまず。 

♦記録画儘びをい場合は、選択に便利なマルチ表示 （ P 己 7) をご利 
巧 < ださい。 


〇 を巧ずと再生がスタートし、図のような再 

^生中画面になりまず。 

再生中に"乂 1" を"< または"►-に倒すと倒すごとに 
コマ送りまたはコマ戻しを行います。また2秒上倒し続 
けると倒している間、連続コマ送りまたは連続コマ戻しに 
なります。 

再生中に"乂 1" を"▲-または"▼-に倒して再生音量を 
調整してください。 

♦コマ送り、コマ戻しを行った場合、を押すと動画再生を開 
始します。 

♦コマ送り、コマ戻し中は、音声は出ません。 

♦操作ボタン巧び音量表示を消すことびできます。 " DISPLAY " 
(ディスプレイ）ボタンを押すと液晶モニター表示び切り曽わりま 
す。 

操作ボタン巧び音量表示^画像のみ^ィンフオメーシヨン表示 


4 ">1"を巧すと再生を停止します。 

を" ◄" または >" に倒して次に再生する画儘を選 
びます。 











































動画では次の機能び使えます。また操作ちまは静止画と同じですので参照ページをご覧ください。 


①撮影時の情報表示（インフォメーシヨン表示） . P 已6 

® マルチ表示（画像の一覧表示）… . P 已7 

③ [プ□テクト]画憬の保護 . P 日0 

④ 画儘の消去 . P 日1 

⑥[スライドショー]画像を連続表示させる . P 日6 
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SET UP の 
傑能とほいかた 
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このカメラには;欠の表のように、セットアップ 1 /3〜3/3までの計1日項目の"セットアップ;ニュ ー" 
を搭載しています。お買い上げ時は、標準的な機能（初期設定）にセットしてあります。（この取扱説明 
書では"初期設定"の状態で説明しています。） 

セツトアップメニュー設定内容を変更したい場合は「3.セツトアップの変更のしかた」 （ P 80) をご覧 
<ださい。 


〈セツトアップ（1/3)> 


内容 

項目 

巧期設定 

変更設定 

AF モード 

S 冉 F 

C 冉 F 





液晶の明るさ 

標準 

+ 2 

+ 1 

-1 

-2 


曰付設定 

2003.01 .01 






日付写し込み 

なし 

あ 0 





フォーマット 

-- 






才ート OFF 

3分 

] 分 

6 分 

しない 




〈セツトアップ(2/3)> 


内容 

項目 \\ 

巧期設定 

変更設定 

モード □ツク 

OFF 

ON 





操作音 

+ 2 

OFF 

+ 1 

+ 3 



シャツ ター 音 

+ 2 

OFF 

+ 1 

+ 3 



選択色変更 

イエ□— 

レッド 

パープル 

ブルー 



起動画面 

KYOCERAH 

ユーヴー設定 

OFF 




REC レビユー 

2 砂 

4 秒 

OFF 





〈セツトアップ(3/3)> 


項目\\^容 

巧期設定 

変更設定 

言語 LANGUAGE 

曰本語 

ENGLISH 

FRANGAIS 

DEUTSCH 

ESPANOL 

中文 

ビデオ出力 

NTSC 

PAL 





連番リセット 

— 






設定リセット 

— 
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，•た外アップ巧容 


〈セットアップ（1/3)> 

1. AF モード 

カメラが自動でピントを合わせるとをのち式です。 

SAF： (シングル-才ートフオーカス）（初期設定）通常の撮影に適していまず。 

シャッターボタン半押しでピント合わせを行い、ピントが合うとスタンバイ LED (緑）が点阿 
し、ピントと露出が固定します。そのままシャッターボタンを全押しして撮影してください。 
CAF： (コンティニユアス*才ートフオーカス）：動きのある被写体を撮影ずるのに適していまず。 

カメラ電源日 N の状態で連続的にピントを合わせ続けます。スタンバイ LED の点巧を確認して 
シャッターボタンを全押ししてください。 

♦被写体の動をび速い場合オートフオーカスび追随でさないことびあります。 

♦ピント合わせにレンズを駆動していますので、電池の消耗は早くなります。 


2. 液晶の明るさ 

液晶モニターの明るさを調節します。 

己段階の調節びできます。+を選ぶと明るく、一を選ぶと暗くなります。 

3. 曰付設定 

曰付と時刻を設定します。設定ち法は P ] 日をご覧ください。 


4.曰付写し込み 

画像に日付を写し込む場合に設定します。設定懐に撮影した画像から日付が写し込まれます。 ( P 17 
参照） 

[ちり]: 撮影すると画像の一部として曰付が写し込まれます。 

♦写し込みは画像のち下隅になりまず。写し込み位置の背景び白や黄色のよラに明るいときは、数 
字び読みにくくなることびあります。 

♦一度写し込むと消去はでさません。 

[なし]:(初期設定） 日付は写し込まれません。 


5. フォーマット（メモリーカードの巧]期化） 

；><モ U —カードに記録されている画像やフォルダーを全て（含む音声）削除します。プ□テクトしてあ 
る画像わ消されますので、記録内容を十分確認してから行って下さい。 

※本機の性能を充分に発揮するために、フォーマットは本機で行ラことをおすすめします。 

♦ "フオーマット"のしかたについては P 8] をご覧ください。 

6. 才ート OFF 

カメラ電源を日 N したまま何も操作しないで放置しておくと電源が自動的に日 FF になるオート日 FF 機 
能を搭載しています。電源の切り忘れを防ざ電池の消耗を巧えます。 

① しない @1分③3分④6分から選ぶことができます。 

♦初期設定は3分になっていまず。①のしないを設定したときは、カメラは休止状態になりまずび電源は自動的に 
日 FF になりません。電源の切り忘れにご注意ください。 
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] 分 


3分 


6分 


しない 



:電源日 N で撮影モードになっていて、力 
メラに何ちしないで放置している状態。 

:休止の状態。カメラは、レンズび出た状 
態で止まっているび、シャッターボタン 
の半押しや他のボタンを巧すことで撮影 
できる状態に戻る。 

:電源 OFF の状態。 


〈セツトアップに/3)> 


7.モード□ック 

スト□ボモード、シーンモード、撮影;<ニューで設定した内容を、カメラ電源を OFF にしたときも残し 
ておくことをモード□ックといいます。 （P ]0] 参照） 

[ON] :力;<ラ電源を OFF にしてち設定した内容を残しておさます。 

に FF] :(初期設定）力:><ラ電源を日 FF にすると初期設定に戻ります。 


8. 操作音 

操作音量を調節することがでさます。 

[+ 3] :音量大 

[+2] : 中（初期設定） 

[+1] : ル 

に FF] :操作音を OFF にします。（起動音も日 FF になります。) 

9. シャッター音 

シャッター音量を調節することびできます。 

[+ 3] :音量大 

[+2] : 中（初期設定） 

[+1] : ル 

[OFF] :シャッター音を日 FF にします。 



10. 選択色変更 

各モードの火ニューや:>< ニュー内容選択するとさのカーソルの色を変えることびでさます。 
[イエ□一]:(初期設定） 

[レッド] 

[パープル] 

ロルー] 


77 


























11. 起動画面 

カメラ電源を日 N したときの起動画面を次の3種類か5選ぶことができます。設定ち法は P 82 をご覧 
くださし、。 

[京セラ□ゴの画面]:(初期設定） 

[ユーザー設定画面]:メモリーカードに保をされている画儘を設定できます。また設定された画像は 
カメラ本体に記録されます。 

[OFF 画面] :起動時の表示はありません。 


12. REC レビュー（レックレビュ ー） 

撮影直後、撮った画像を自動で再生表示させることができます。（静止画撮影のみ） 

また、表示時間を選ぶことができます。 

[ OFF ] :撮影懐の表示はありません。 

[2 秒]: (初期設定）撮影後、画儘を2砂間表示します。 

[4 秒] :撮影禮、画儘を4砂間表示します。 

参"〇!"(連続撮影）時は撮影中のコマ間の時間になります。最後の撮該画徹のみ上記の時間表示します。 
•レックレビュー表示はシャッターボタン半押しで終了します。 

〈セットアップ（3/3)> 

13. 言語 LANGUAGE 

液晶 モニターに 表示される言語を次の日種類から選ぶことができます。 

① 日本語 ⑥ ENGUSH ③ FRANQAIS ® DEUTSCH 通 ESPANOL ® 中文（簡体字） 


14.ビデオ出力 

このカメラのビデオ出力方式は NTSC 方式と PAL 方式が選べます。テレビの送受信ち式は国によって 
異なりますので、旅先でカメラをテレビにつなぐとさはその国のち式を設定して下さい。 

♦日本、アメリカは NTSC 方式でず。 


78 



、•セットアップ的客 


1己.連番リセット 

このカメラでは撮影した順に、連続した番号がファイル名に付け5れ、それ5は noOKC 目日 X 」とい 
ラフォルダにまとめられます。この連番 U セットを実行すると、メモリーカードに新たなフォルダが作 
5れ、画像のファイル名も新たに000]から連番が付けられます。 

撮影シーンごとにフォルダ名を変えると、画像データの整理に便利です。 

♦イ乍成でさるフオ J レタ‘は] 00 KC 巨 0 X 〜9曰 9 KC 曰 0 X です。 

♦フォルダ番号を100 KCB 0 X に戻したいときは、モリーカードを装填しないで連番リセットを行ってください。 
フォルダ番号は] 00 K 仁巨〇んファイル番号は KIF _0 日 01. jpg に設定されます。 

メモ U —カード メモ U —カード 


[ I DCIM 

100KCBOX 
—— KIF_0001.jpg 
—— KIF_0002.jpg 
—— KIF_0003.jpg 
—— KIF_0004.jpg 
—— KIF_0005.jpg 


[ I DCIM 

—I 」 100KC 日 OX 
—— KIF_0001.jpg 
—— KIF_0002.jpg 
—— KIF_0003.jpg 
—— KIF_0004.jpg 
I—— KIF_0005.jpg 


' ~ El 101KCBOX 
I—— KIF_0001.jpg 


フォルダ 

ファイル 


新規フォルダ 
——ファイル 


連番 U セット前 連番 U セット後 

16.設定リセット 

日付、ビデオ出力、言語を除く力;ラの各種の設定（力;/ラモード、セットアップモード）を初期設定に 
戻します。（詳細は P ] 曰1をご覧ください。） 
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3. たツ トアツブの変更のしかた 


例；[液晶の明るさ]を"+2"に変更しまず。 



广[セットアップ (1/3) T 

A 


けード 

SAF 

巧をの明るさ 

な巧 

曰が巧ホ 

.2003. Ot 2; 

日が阜しみみ 

なし 

フホーマット 

ま巧 

十ート〇び 

3分 


1モードダイヤルを "SETUP" にして、カメラの電源を 
1 ON にしまず。 

液晶モニターに"セットアップ （1/3)" のメニュー項目が 
表示されます。 

"セットアップ"は]/3〜3/3の画面びあります。 ">J" 
懼択レバー)を" ▲" または" ▼" に数回倒すと画面が変 
ねります。 


2 


1 セツトアツフ （ 1 / 3 ) 1 、 



げモード 

+2 

gg の W& さ 4+1 

日付巧を 

埋漁 

日村ちしみみ 

-1 

フホーマット 

-2 

才ート OFf 

3分 


ノ 


2 


"乂I "(選択レバー）をまたはに倒して"液 
晶の明るさ"を選びを"►-に倒しまず。 


液晶の明るさの"内容"び表示されます。 


3 


HI セットアップ (iZlLH 

A 


、巧ード 

SAF 

S ■の明るさ 

♦2 

曰が篇ぞ 

.2 的3 Ot 22 

日か呈:しみみ 

なし 

フホーマツト 

実行 

才ート OFF 

3か 


O "乂 J " をまたはに倒し"+2"を選び"乂 J " 
^を巧しまず。 

1の表示に戻り設定完了です。 

♦ [日付設定]は P] 6をご覧ください。 

♦ [起動画面]は P82 をご覧ください。 

♦ [フオーマット]は P8] をご覧くださし、。 
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4. "フォーマット，，メモ U — 力ードの初期化 



广 [セットアッ カ1/：3)り 

A 


がモード S が 


さ W ホ 

曰け巧ぞ 

►2003.05.23 

曰け写しみみなし 

フオーマツ 

卜幸巧 

ナート OFF 

3分 


2 


r 

セットアップり/リ1 

\ 


A 


1 

AF モード SAF 


1 

巧豆の明るさ 《 巧 



ヨけ扭ホ 2扣3.05 2; 



3が写しみみむし 



フォーマツト 巧 巧 



才ート OFF 3 W 



▼ 

/ 


3 



フオーマツト中 


づづづ 


新しいメモリーカードを使ラ前や、画像を含む全てのデー 
夕を消してしまいたい時にご使用ください。 

※本機の性能を十分に発揮するために、フォーマツトは本機で行ラ 
ことをおずすめします。 


♦^モ U —カードに記録されている画像やフオルダー 
を全て（含む音声）削除します。プ□テクトしてある画 
儘ち消されますので、記録内容を十分確認してから 
行って下さい。 


1 モードダイヤルを "SETUP" にして、カメラの電源を 
ON にしまず。 

液晶モニターに"セツトアップ （1/3)" のメニュー項目が 
表示されます。 


2 ">|"(選択レバー）をまたはに倒して 
"フォーマット"を選びを"►-に倒しまず。 

[フォーマットしますか？]が表示されます。 


3 


をに倒し"実行"を選び"乂 1" を巧ずと、 
フ オーマツ トを始めまず。 



4 


フオーマツトが完了ずると2の最初の画面に戻りま 
ず。 
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3 - 

I 起扭画面を涅巧して下さい I 



力 : ラ電源を ON したとさの起動画面を次の3種類から選 
ぶことがでをます。 

①京セラ□ゴの画面：（初期設定） 

③ユーヴー設定画面：メモ U —力ードに保をされている画 
儘を起動画面に設定できます。 

③日 FF 画面 ：起動画面を表示しません。 

1モードダイヤルを" SETUP " にして、カメラの 
電源を ON にしまず。 

液晶モニターに"セットアップ （1/3)" の;ニュー項目が 
表示されます。 

2 (選択レバ-)を" ▲" または" ▼" に剧し 

て"起動画面"を選び " を" ►" に倒します。 

[ 起動画面を選巧して下さい ] び表示されます。 

〇 "乂 J " を"イ"または" ►" に倒しで希望の画面を 
d 選びを巧ずと設定完了です。 


〈メモリーカードの画像を設定する場合> 


4 


「面苗を誤巧して下さい I 

0001阳018 


‘回吧 


A 上記の3で中央の画像を選びを" ▼" に倒 
t します。 

陋像を選択してください]の表示がでて;><モリーカード内 
の画像び表示されます。 

pr "乂 J " を"イ"または >" に倒して希望の画像を 
け選び"乂 1" を巧します。 

隱定しますか？]の画面になります。 


5 



6 "^" を" ▲" に倒して駿赶を選びを 
巧しまず。 

上記2の画面に戻り設定完了です。 

•設定した画像はカメラ本体に記録されまず。 

•4 項でリセットを選ぶと現在設定されているユーヴー設定画面を 
削除でをます。 




























































他の its への拓镜 
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7 . テレビで画像を見る 


旅先やご自宅のテレビで撮影した画儘を見ることびでをま 
す。 



付属のビデオケーブルでカメラとテレビをつな 
ぎます。 


♦力 X ラとテレビの電源は、 OFF にしてから接続してください。 
参長時間お使いになるときは、冉 C アダプターをカメラにつないで 
<ださい。 


〇テレビとカメラの電源を ON にして、カメラの 
A モードダイヤルを" [3" にずるとテレビに再生 
画像が表れまず。 

この状態で撮影や再生、 SETUP の機能び使用できます。 


2 



•テレビは、ビデオケープルを接続したビデオ入カモードにしてく 
ださい。 

♦ビデオケーブル接続中は、カメラ液晶モニター表示は OFF にな 
ります。 

♦テレビで画像を見る場合、表示び欠ける場合びあります。 


このカメラのビデオ出力方式は NTSC 方式と PAL ち 
式び選べます。テレビの送受信方式は国によって異な 
りますので、旅先で力^ラをテレビにつなぐとをはそ 
の国の方式を設定してください。設定方法は P7 己をご 
質ください。 
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2 .パソコンにごなぐ 


力方ラとパソコンをつないで、撮った画條をパソコンで見たり、コピーして加工した0、 E メールで送 
ることびでさます。 

まずはお使いのパソコンの環境や日 S をご確認ください。 

<1.パソコンの使用環境と接続手順> 


• Mac OS 8.6 には対応しておりません。 


《下記しソがの 0 S または、下記の 0 S でちアップグレードされた場合は動作保証いたしません。 


Windows Me / 2000 / XP']、Mac OS 9.0 〜 9 .吕 / I 0.0 〜10.2でがプレインス I ル 
されているパソコンをお使いの場合 

*1 Windows 2000は professional、Windows XP は HomeEdition および Professional に限りまず。 

で Mac OS は X サーパーを除きます。 

^1 力:>< ラとパソコンをつなざます。 

♦ USB ドライバのインス1-ールは必要あ 
りません。 



Windows 98/98 SE がプレインス I ルされているパソコンをお使いの場合 



1 


1 

1-1 




1 1 


追 

\\ 



力 ラとパソコンをつなざます。 


• Windows 日8、 Windows 日 8 SE の場合は、 USB ドライバのインス i ルび必要です。 USB ドライバはカメラ 
に付属している CD - ROM に収録されています。 


ごま意 

US 目ケーブルは、 USB ドライバのインストールび完了してか5接続してください。先に USB 
ケーブルを接続すると US 巨ドライバび正しくインス!-ールでさません。接続してしまった場 
をは9日ページの「デバイスの削除と対処法」をご賣ください。 



また、どのパソコンにもこち5の装備び必要でず。 

♦ US 巨端子び標準で装備されていること。（カメラとつなぐとをに必要です。） 

♦ CD - ROM ドライプび装備されていること。（インス!ル時に必要です 。） (Windows 98/98 SE ) 
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< 2.USB ドライバをインスIルずる> 


USB ドライバはカメラに付属している CD-ROM (CD-42) に収録されています。 


1パソコンの電源を入れてパソコンを起動します。 

2付属の CD-ROM に D-42) をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 

Windows 98/98 SE をお使いの場合 

1[マイコンピュータ] から [Cd_42 (D:)] のフオルダをダブルクリックして開いてください。 
♦ ( D :) はパソコンによって違うアルファベットび入りまず。 



2 [ Setup (.exe)] のファイルをダブルク U ックすると、インストールび始まりまず。ガイドに従つ 
てインス!ルを巧ってください。 
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2 .パソコンにつなぐ 


srinstallShield ウイヴードを完了しました」の火ツセージび表示された!5、「完了」をク U ツクし、ウ 
イヴードを終了してください。その後パソコンを再起動してインス I ル完了です。 



ごま意 

インス!ルに失敗した場をは、日目ぺージの「デバイスの削除と対処法」の手順に従ってデバ 
イスを削除して < ださい。 
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く 3. USB ケーブルをパソコンに接続ずる > 



1. 付属の USB ケーブルで 
力^ラとパソコンを接続し 
ます。 

• US 巨端デの大きさをご確認 
ください。力;ラ側の US 日端 
子はルさい方、パソコン側は 
大きい方です。 

2. カメラの電源を日 N にし 
て、次の内容を確認でさま 
した5接続完了です。 


接続後のカメラのげ態 


液晶に夕-に [PC モ-ド]び就されます。 



セルフタイマー LED び点灯します。 


ごま意 



力ラの液晶モニターに [PC モード]び表示されていても、パソコ 
ンに[リムーバブルディスク]や[名称未設定]のアイコンび表示 
されない場をは、 US 巨ケーブルび確実に接続されているか、ある 
いは力方ラに方モリーカードび入っているかをご確認ください。 
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2 .パソコンにつなぐ 


接続後のパソコンのげ態 

Windows の場合：[マイコンピュータ]に新しい[リムーバブルディスク]のアイコンび表示されま 
す。 



♦ 表示される （） 内のアルフアベットはお使いのパソコンの環境により異なります。 

♦ Windows XP の場合は、こちらのウインドウび表示されます。（メモリーカードに画像び記録されているとさ） 



Macintosh の場含：デスクトップに[名称未設定]のアイ]ンび表示されます。（メモリーカードび 
入っているとさ） 

♦0 S 10.0 〜10.2の場含 [ N 0_ N 冉 M 曰と表示されまず。 

ちかモをを 
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く 4 .パソコンで画像を見る> 


♦ パソコンに画傲を見るためのソフトウエアびインストールされていること。觸画の再生には加 ickTime 4.1 政 
上のインス I -ールび必要です。） 

♦大さな画素数、フレーム/砂で記録した動画は一度 PC にコピーして、コピーした画像を再生してください。力;)< 
ラに装着したメモ U —カードの動画を PC で再生すると、データ転送速度び間に合わずスムーズな再生び出来ない 
場合びあります。 


Windows をお使いの場合 


1[マイコンピユータ]に新しい [ U ムーバブルディスク]のアイコンび表示されます。ダブルクリツ 
クしてウインドウを開いて<ださい。 



こちらをダブルク U ックします。 


♦ 表示される （） 内のアルフアベットはお使いのパソコンの環境により異なります。 
♦ Windows XP の堤合は、こちらのウインドウび表示されます。 


リム r バブルディスク 


—Tn DCIM 

でじ10 


100KCBOX 

KIF_0001.jpg 

KIF.0002.pg 

KIF.0003.avi 

KIF.0004.ipg 

KIF.0005.pg 


こちらの項目を選ぶと、 
モ U —カードの内容び 
表示されます。 、 


静止画/動画 

同じファイル名はでさませ 
ん。画债を一つ削除ずると 
そのファイル名は欠番とな 
ります。 


—じ IM 旧 C - 
RESIZE 


•R00 0001. jpg 
■R00_0002 血呂 

-ROO 9999 血呂 


このフオルダはプ U ント CDPOF ) 設 
定を行ラと作られます。（巨8ページ） 


U サイズ画像はここに 
記録されます。 


Windows が実巧するか巧を巧んでくだを、 



Media Player ほ用 

刊如(補……—……… 

巧らしない 

ぶ a 丈む-夕にある方げに齡5を北-する 
M な osoH ，み.寸とが子みザ-ドほち 

面巧を巧助する 

W 互与,‘!; I か刷町 I サ-ド巧巧 


2フオルダ [ DCIM ] 内の [1 OOKC 
巨 OX ] ちし<は、 [ RESIZE ] を開 
き、見たし''画憬ファイルをフオル 
ダの中か5選んでダブルク U ック 
してください。 


♦ フオルダ nOOKC 巨 OX ] の]00には、100〜99日の数字び入ります。一連番 U セツト7目ページ 
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2 .パソコンにつなぐ 


Macintosh をお使いの場台 

1デスクトップに[名称未設定]のアイコンび表示されます。ダブルク U ックしてウインドウを開いて 
<ださし、。 



を称未設定 


—C^DCI 


DCIM 

100KCBOX 

KIF_0001.jpg' 
KIF.0002.pg 
KIF.0003.avi 
KIF_0004.jpg 
KIF_ 0005 . pg 


静止画/動画 

同じファイル名はでをませ 
ん。画像を一つ削除すると 
そのファイル名は欠番とな 
ります。 


—Cum に C - 

—□□RESIZE 


このフオルダはプリント （ DPOF ) 設 
定を行ラと作られまず。（已8ページ） 


-R00 0001 .jpg 
-R00 0002 .jpg 


u サイズ画像はここに 
記録されます。 


し R00_9999Jpg 


2フオルダ [ DCIM ] 内の [] 0日 KC 
日 OX ] ちし<は、 [ RESIZ 白を開 
き、見たし''画像ファイルをフオル 
ダの中か5選んでダブルク U ック 
して < ださい。 


•フォルダ [] 00 KC 巨 OX ] の]00には、100〜999の数字び入ります。一連番 U セット79ページ 



メモ U —力ード内のデータにアクセスしてし、る 
とさ〔コピーなど）は、カードアクセス LED び 
点;威します。 

♦ このと去 US 巨ケープルを掠いたり、パソコンやカメ 
ラの電源を切らないでください。画傲データび破損 
する恐れびあります。 
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ご注意 

♦パソコンで画傲を開を、"回転"などの操作を行ラと、その画慷は力;ラで再生できなくなりまず。 

画撒に回転などの加工をするとをは、必ずパソコンにコピーしてから加工してください。 

♦接続中は、力六ラの電池を消費します。接続時の操作は、コピーだけにずるなど、接続時間は短くなるよ 
ラにむびけましよラ。 

ぷ長時間お使いになる場合は A 巳アダプターをご使用ください。 
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2 .パソコンにつなぐ 


く己. USB ケーブルの取り外しについて> 


パソコンか5 US 日ケーブルを取りがすとさは政下の方法で取0がしてください。 

Windows Me をお使いの場台 


1デスクトップのち下にある「タスクバー」の[八ードウエアの取りがし]アイコンをダブルクリック 
しまず。 

2 [ US 巨ディスク]を選択して[停止]をク U ックしまず。 

3 [ Kyocera 円 necam S 已 R E : ] * を選択して [ OK ] をクリックします。 

♦ [Kyocera Finecam S 已 R E:] び表示されない場合は、異なる装置を選おしていますので、[キャンセル]を 
ク U ックして 2 に戻り、別の [US 巨ディスク]を選択してください。 

* [Kyocera Finecam S 已 R E : ] はパソ]ンにより違うアルフ アベッ トになります。 

4 ^ッセージび 表示されるので[日口をクリックします 

已カメラの電源を切り US 日ケーブルをパソコンと力方ラか5取0外します。 

Windows 2000をお使いの場合 


1デスクトップち下にある r タスクバー」の[八ードウエアの取り外し]アイコンをダブルク U ックし 
ます。 

2山 S 巨大容量記憶装置デバイス]を選択して[停止]をクリックします。 

3 [ Kyocera 円 necam S 己 R USB device ] を選択して [ OK ] をク U ックします。 

♦ [Kyocera Finecam S 己 R USB device] び表示されない場をは、異なる装置を選おしていますので[キヤ 
ンセル]をク U ックして 2 に戻り、別の [US 巨大容量記憶装置デバイス]を選択してください。 

4 [‘ US 巨大容量記憶装置デバイス’は安全に取り外すことびできます]と^ッセージび表示されるの 
で [ OK ] をク U ックします。 

已カメラの電源を切り US 日ケーブルをパソコンと力方ラか5取0外します。 


Windows 日8/日 8 SE をお使いの場台 

力方ラの電源を切0そのまま US 目ケーブルを取0がして<ださし、。 
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Windows XP をお使いの場合 


1デスクトップち下にある「タスクバー」の[八ードウエアの安全な取りがし]アイコンをダブルク 
リックします。 

2山 S 巨大容量記憶装置デバイス]を選択して[停止]をクリックします。 

3 [ Kyocera 円 necam S 己 R USB device ] を選おしてに K ] をク U ックします。 

• [Kyocera Finecam S 已 R US 巨 device ] び表示されない焉をは、異なる装置を選択していますので[キヤ 
ンセル]をク U ックして2に房り、別の山 S 巨大容量記憶装置デバイス]を選択してください。 

4デスクトップち下にある「タスクバー」の[八ードウエアの取0外し]アイコンに [‘ US 巨大容量記 
憶装置デバイス’はま全に取0がすことびできます。]とポップアップメニューび表示されるので、 
[八ードウエアの安全な取0かし]ダイア□グの[閉じる]をク U ックします。 

已力方ラの電源を切り US 巨ケーブルをパソコンと力方ラか5取0外します。 

Mac 日 S をお使いの場含 

デスクトップ上の[名称未設定]のフォルダをドラッグしてゴミ箱に入れてください。[安全に取0が 
すことびできます]などの方ッセージび表示されているか、 r 名称未設定」などのアイコンびディスプ 
レイ上か5消えていることを確認してか5 USB ケーブルを取りがして<ださし、。 
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2 .パソコンにつなぐ 


パソコンとカメラをつないだときのごま意 


♦ パソコンびサスペンド’レジューム機能、またはス U —プ機能から復帰してち、通信状態び復帰でをないことびあ 
ります。 

♦画债に加工を加える場合は（たとえばサイズを変更したり回転ずる場合)、加工前にパソコンにコピーをとり、才 
U ジナルの画像ファイルに加工を加えないよラご注意下さい。 

メモリーカードのデータに直接加工を加えると、カメラで画像を見ることができなくなりまず。 

♦ パソコンからメモリーカードを フォーマッ トしないでください。カメラで使用できなくなるおそれがありまず。 

♦ モ U —力ードの画徹データを削除または PC 上に直接移動しないでください。メモ1」一力ードの画像データの消 
去はカメラから巧ってください。 
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く 6. デバイスの削除と対処法> 


ドライバソフトび正常にインス!-ールされていないと、パソコンびカメラを認識できません。その場含 
は、次の手順に従って一度デバイスを削除してください。その禮、取扱説明書に記載されている手順に 
従って、再度ドライバをインス!-ールしてください。 

Windows 日8、 Windows 日 8 SE をお使いの場合 

1.パソコンの電源を入れ、 Windows を起動します。 

己付属の US 巨ケーブルで、カメラの USB 端テとパソコンの US 巨端テをつなぎまず。 

3. 力方ラにメモ U —力ードを挿入し、 AC アダプターをつないでカメラの電源を日 N にします。 

4. パソコンの[デバイスマネージャ]を開さます。 

①[マイコンピュータ]をちクリックし、[プ□パティ]を選びます。 

霞システムのプ n パティび表示された5、[デバイスマネージャ]のタブをクリックします。 

己.[その他のデバイス]を選択し、"？"マークのついた[不明なデバイス]の悄 I 」除]をクリックしま 
す。 

目.デバイス削除の確認画面び出たら、 [0 K ] をクリックします。 

7.カメラの電源を日 FF にしてか5 US 巨ケーブルを取りがし、パソコンを再起動をして作業完了です。 

く 7. ドライバソフトが不要になった場合> 

ドライバソフトび不要になった場含は、下記に手順でドライバをアンインストールしてください。 

Windows 日8、 Windows 日 8 SE をお使いの場含 

1 . [マイコンピュータ]をダブルク U ックします。 

2. [コント□ールパネル]をダブルク U ックします。 

3. [アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ックし 、 [Digital Camera USB Devices ] を選 
おします。 

4. r 追加と削除」をクリックするとにの製品をアンインストールしますか？」を表示されますので「は 
い （ Y )」 をク U ックしてください。これでドライバソフトは削除されます。 
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その他 


7. r 故睛かな？ j とお考えになる前 I * 


「故障かな？」と思われてち、修理に出す前にちう一度次の表で原因と対策をご確認ください。 


現を 

原因 

巧策 

参照頁 

液晶モニターになにを 
でてこない。 

電池切れか、 U チウムイオン 
バッテリーパックび入ってい 
ません。 

U チウムイオンバッテ U —パックを 
カメラに入れて充電して<ださい。 

14 

オート曰 FF 機能で電源び 

OFF になりました。 

再度 " POWER " ボタンを巧して 
曰 N にしてください。 



カメラに何ちしないでしば 
らく放置すると、カメラび 
休止の状態になります。 

シャッターボタンを半巧しするか他 
のボタンを押すと、撮該でさる状態 
に戻りまず。"オート OFF " で設定 
した巧容によって異なりますので、 
詳し < は76ページをご覧ください。 


液晶モニターび消えて 
いる。 

カメラにビデオケープルび 
つなびっています。 

ビデオケーブルをはずします。 

日4 

液晶モニターび OFF になっ 
ています。 

" DISPLAY " ボタンを巧して液晶 
モニターを ON にしまず。 

の 


テレビもしくは力;< ラの近 
くに臟石等、磁気を発生す 
るちのびあ0ます。 

力が を磁気を発生するをのから遠 
ざけて < ださい。 


撮影したのに撮影巧能 
枚数び変わらない。 

撮該した画傲の容量びかな 
かったためです。 

画質モードや被写体の状態によるを 
のなので、特に問題ありません。 

- 

テレビに映らない。 

ビデオ出力方式びテレビと 
をっていません。 

ビデオ出力方式をテレビに合わせて 
<ださい。 

7日 

画傲び消去でさない。 

— なで " 表示 

画憬びプ□テクトされてい 
ます。 

プ□テクトを解除してください。 

日。 

画像び消去でさない。 

化の機器で記録したデータ 
び入っています。 

このカメラでは消まで击ません。 

「フォーマット」を利用すると消去 
でさまずび、全画面び消去されまず。 

日’ 

画傲を消去したのに撮 
影可能枚数び増えない。 

消ました画傲の容量びかな 
かったためです。 

画質モードや被写体の状態によるも 
のなので、特に問題ありません。 
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現象 

原因 

対策 

参照頁 

充電びでをない。 

U チウムイオンバッテリー 
パックび入っていません。 

リチウムイオンパッテ U —パックを 
カメラに入れてください。 

14 

U チウムイオンバッテリー 
パックの+—の向さび逆に 
なっています。 

U チウムイオンバッテ U —パックを 
正しく入れ直してください。 

" 

AC アダプターび正し<つな 
びっていません。 

カメラやコンセントにしっかり差し 
直してください。 


充電びでをない。また 
は、中断してしまラ。 

警告 LED 遅い点滅。 

周囲の温度び高すぎるまた 
は低すざるため、巧電保護 
回路び働いて充電を停止し 

ホし? 

周囲の湿度び+10で〜30むの範 
囲で充電してください。 

(実際は+己で〜40ででを可能で 
すび充電時間びをか遅くなりまず。） 


力六ラび熱くなる。 

液晶モニター使用時は大電 
流び流れるため長時間使巧 
すると熱くなります。 

故障ではありませんび、しばらく休 
止してからお使いください。 

- 

警告 LED 遅い点滅。 

ストロボ充電中です。 

一旦シャッターボタンから指を離し 
てお待ち < ださい。 

に 

警告 LED 速い点滅。 

カメラ振れ警告。シャッター 
スピードび遅 < なりまず。 

=脚等でカメラを固定して撮影して 
<ださい。 

に 

ピントび合わない。 
スタンバイ LED 点滅。 

合焦マーク点滅。 

ピントび合いづらい被写体 
を撮影しています。 

フォーカス□ックを使って被写体の 
コントラストの強いところにピント 
を合わせてから構図をまめて撮影し 
て < ださい。 


画债の回転、 DPOF 設 
定、プ□テクトびでき 
ない。 

SD メモ U —カードのライト 
プ□テクトび□ック（書込 
み禁止）されています。 

SD メモ U —カードの□ックを解除 
して < ださい。 

日 




















メッセージとその巧策 


メッセージ 

原因 

巧策 

参照頁 

"カードび一杯です" 

メモリーカードの記憶容量 
び不足しています。 

新しいメモ U —力ードを入れるか、 
不要な画撒を消去してください。ま 
たは、画素数や画質を変えると撮該 
で去る場合もあります。 

巨] 

"カードびあ0ません" 

メモリーカードび入ってい 
ません。 

力;ラに分モリーカードを入れてく 
ださい。 

]已 

"ライトプ□テクト" 

SD メモ U —カードのライト 
プ□テクトスイッチび□ック 
(書込み禁止）されています。 

SD メモ U —力ードの □ ックを解除 
するか他のメモ U —力ードをご使用 
<ださい。 

]已 

"カードエラーです- 
または 

"未対応フオーマット" 

他の機種でフォーマットさ 
れた■^モ U —カードを使っ 
てレます。 

力;ラでメモ U —カードのフオー 
マットをして<ださい。 

81 

このカメラで取り扳いでを 
ないフォーマット形式のメ 
モ U —カードです。 

別のメモ1」一力ードを入れるか 
フオーマットをしてください。 

81 

カードび正しく装着されて 
いません。 

メモ U —カードを装着し直してくだ 
さし、。 

]已 

U サイズ時 
"ファイル番号エラー" 

U サイズフォルダの記録巧 
能番号をオーバーしていま 
す。 

U サイズ全消去 

方モ U 一力 ー ドのフオーマツトを 
行ってください。また残しておきた 
い画撒やリサイズ画撒は PC にコ 
ピーして < ださい。 

64 

"画傲びありません" 

メモ U —カードに何も記録 
されていません。 

撮影済みのメモ IJ 一力ードを入れて 
ください。 

- 

"再生でさません" 

ファイルお式が違ラ画慷 
ファイルびメモリーカード 
に記録されています。 

別のメモ1」一力ードを入れるか 
フオーマットをしてください。 

81 

"カバーび開いていま 
す" 

カードカバーび開いていま 
す。 

カードカバーを閉じて < ださい。 

]已 

"LOW BATTERY " 

バッテ U - 残量びありませ 

Aj 。 

バッテ U —パックを充電するか、 

冉 C アダプターをご使巧 < ださい。 

14 

"^^閉じています。" 

スト□ボび閉じていまず。 

スト□ボを指で巧さえつけていない 
か確認してください。 

- 
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撮影モード時、カメラ電源 OFF のとさと設定リセットしたとをの、メニュー設定状況です。 


撮影 モード 

メニユー 

カメラ 電源 OFF 

説リセ ッ ト(棚職思 

Cm 

スト□ボモード 

モード□ック可 

AUTO 

鸟 I 

スト□ボモード 

モード□ック可 

発光禁止 

0'〇 |、 W 

シーンモード 

モード□ック可 

標準モード 

〇'〇|、 W 

セルフタイマー 

初期設定(日 FF) 

OFF 

〇、马 

画素数 

設定保持 

2己已0 X 1920 


画素数 

設定保持 

320 X 240 

〇、国 

画質 

設定保持 

ノーマル 


fps (フレーム/砂） 

設定保持 

30フレーム/秒 

〇、回、 W 

露出補正 

モード□ック可 

+ 0 

〇、 鸟一 

ホワイトバランス 

モード□ック可 

AUTO 

O ' s'w 

詳細^カラーモード 

初期設定(カラー） 

カラー 


詳細-*■日ド 

設定保持 

あ0 

〇、马 

詳細^彩度 

設定保持 

標準 

〇、鸟 1 

詳細-•■シャープネス 

設定保持 

標準 

O ' Si'W 

詳細^WBプUセット 

言又お保持 

IJ セツトしない 

0、马| 

詳細一 AE モード 

言又た保持 

プ□グラム 

〇、马、 W 

詳細-*■フオーカス 

言又お保持 

スポツト冉 F 

〇、写！] 

詳細^長時間露光 

初期設定(日 FF) 

OFF 

O'Qi 

詳細一 IS 曰 

設定保持 

AUTO 

o 、 y!i 

詳細^測光モード 

設定保持 

評価測光 

o ' 马、， • 

詳細一電子ズーム 

設定保持 

ON 

"セットアップ 

1/3 - 3/3" 

AF モード 

設定保持 

SAF 

液晶の明るさ 

設定保持 

標準 

曰付設定 

設定保持 

IJ セツトしない 

曰付写し込み 

設定保持 

なし 

フオーマット 

— 

— 

オート OFF 

設定保持 

3分 

モード□ック 

設定保持 

OFF 

操作音量 

設定保持 

+吕 

シャッター音量 

設定保持 

+ 2 

選択色変更 

言又た保持 

イエ□— 

起動画面 

言又お保持 

KY0CER 冉画面 

RE 巳レビユー 

言又!^保持 

2砂 

言語 LANGUAGE 

言又!^保持 

IJ セツトしない 

ビデオ出力 

設定保持 

IJ セツトしない 

連番1」セット 

— 

— 

設定リセット 

— 

— 


モード□ック可： 通常はカメラ電源を日 FF にすると設定項目び初期設定に戻りますび、セットアップ 
のモード□ックを日 N に設定すると力^ラ電源を日 FF にしても設定を保持します。 












































3 ■主な仕様 


型式： 

記録媒体： 

フオーマット： 

有効画素数： 
撮影素子： 


記録再生消ま一体型デジタルスチルカメラ 
SD >< fU —カード、マルチメディアカード 

JPEG 準拠* (ま 1 )(Ex げ ve 「2.2 )、DCF 準拠 (Design rule for Camera File system ) 
対応、 DPOF 対応* (ま 2) 

已〇〇万画素 

1/1. 8 インチ正方画素原色フィルターインターレース読み出しち式 CCD 
(総画素数日2日万画素） 


言己録画索数（青き止画）： 2己巨0 X 1 920. 1600 X 1 200. 1280 X 9巨0、640 X 480 


記録画素数（動画）： 
画質： 

動画フレームレート 
レンズ： 

電子ズーム： 

焦扇調節： 

撮影距離節囲： 


露出制御： 

-制御ち式： 

• 測光ち式： 

-測光連動節囲： 
•露出補正： 

シャツター： 

旧0感度： 

ホワイトバランス： 
シャープネス： 
彩度： 

光学ファインダー： 
スト□ポ： 

シーンモード： 

スト□ポモード： 
動画記録モード： 
動画記録時間： 

連続撮彰： 

静止画アフレコ： 
液晶モニター： 

再生 モー ド： 


已40 X 480、320 X 240、160 X 120 
F (ファイン）、 N (ノーマル）の 2 段階 
1 已フレーム/秒、30フレーム/砂 

KY 0 仁 ER 冉ズームレンズ （6 群7枚）、 f 二 7.3 mm 〜21.日 mm (3 已 mm 判カメラ換算、約 
3已 mm 〜] 〇已 mm 相当）3倍ズームレン又 F 2.8 〜 4.8 
電子 ズーム設定可能（ X 1.3、 X ].日、 X 2、 X 3 、 X 4の日段階） 

ビデオフィードバック式オートフオーカス、（ワイド AF / スポット冉 F 切誓巧）およびマニュ 
アルフオーカス設定可 

AF : CCD 面より約 0.6 m 〜〇〇、マク□撮該時約 1 7 cm 〜 60 cm 
* レンズ前面より（テレ、ワイド時）約0.已已 m 〜の、マク□撮影時約] 2 cm 〜已已 cm 
MF : 0.6、1、（1.己）、（2)、3、己、の 

プ□グラム冉 E 、 絞り優先 AE モード [ F 2. 8(ワイド時)、 F 日.巨の2ステップ選択可能] 

評価測光、中央部重点測光、スポット測光の3モード選択巧能 
LV 6 〜 LV 16 

+ 2.0 EV 〜一 2.0 EV ( 1 /3ステップ） 

CCD 電子シャッター、絞り羽根独立電子式シャッター併巧ち式 （1 秒〜1/2000秒長時間 
モードで2秒、4秒、8秒選択巧） 

才ート、100、200、4曰0、800 

オート、太陽光、白熱電球、曇天、壁光な、プリセット 

+ 3〜 一] (己 段階） 

+、標準、-巧段階） 

実像式ズームファインダー 
内蔵、ポップアップ式 
撮影距離 （ P 30 参照） 

① 標準モード 霞 スポーツモード ③ 夜景モード ④ 夜景ポートレートモード感マク□モー 
ド ⑥ 遠景モード 

①自動発光霞赤目軽減自動発光③強制発光④発光禁止 
ファイル型式： AW 音声有無選択巧 
メモ U —力ード容量一杯まで 

PC での再生環境： QuickTime 4.1 し^(上 （ Windows 、 Macintosh ) 

約3コマ/秒20枚まで （2 日巨 0 X 1920. 光学ズーム使用、画質：ファイン時） 

1画面につさ30秒まで録音、再生可能 

1.巨型7万画素デュアルバックライト方式採巧 TFD カラー液晶モニター 
液晶明るさ調整可能 

マルチ表示（日画面表示)、シングル表示、アフレコ（静止画への音声メモ）、プ□テクト、消 
去、全消去、リサイズ、回転スライドシヨー、 DP 0 F 設定、ク□-ズアップ再生、サムネイル 
再生、動画再生（本機で撮影した画像のみ）、インフオメーシヨン表示 
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リサイズ： 


消去： 

セツトアップ内容： 


ビデオ出力： 
入出力端子： 
電源： 

充電時間： 
電池寿命： 


動作温度： 

寸法： 

質量： 


320 X 240、または]已 0 X 120 への U サイズ巧能 
U サイズずるエ U ア選択巧。ファイル形式 ： jp 呂 
1画债消去、全画慷消去 

冉 F モード、液晶の明るさ、日付設定、日付写し込み、フォーマット、オート OFF 、 モード□ッ 

ク、操作音、シャッター音、選択色変更、起動画面、 REC レビュー、言語 LANGUAGE 、 ビデ 

才出力、連番リセット、設定リセット 

NTSC / P 冉 L コンポジットビデオ信号切替方式、音声出力 

ビデオ出力端子（¢3.已 S ニジャック）、が部電源入力端テ、 US 巨端子 

3.巨 VIJ チウムイオンバッテ U —パック、専用冉 C アダプターにて使用可能 

約已時間（フル充電、+1日で〜+30で） 

撮影画傲枚数（ストロボ已00/〇使巧、2已 60 X 1920 ノーマル時） 

液晶モニター ON 時 約130画徹 

液晶モニター OFF 時 約160画撒 

(いずれちフル充電時、常温、付属のバッテ U —パック使用、当社測定基準にぶる） 

0で〜4已む 

92 (幅） X 已7.已搞さ） X 33 (奥行き） mm (突起部含まず） 

約] 80 呂 （メモ U - 力ード、バツテ U - 別） 


(ま 1) DCF とは、主としてデジタルカメラの画撒ファイルを、関連機器間で簡便に利巧しあうことを目的として規 
定された（社）電子情報技術産業協を （ JEITA ) の規格 「Design rule for Camera Fiie system 」 の略称 
です。 

(ま 2) DP 曰ドとは、キャノン株式を社、コダック株式会社、實±写真フィルム株式会社、松下電器産業株式含社の 
4社で制定したデジタルプ U ントオーダーフ オーマッ ト。デジタルカ;ラで撮影した画像の中からプリント 
したい画债や枚数などの指定情報を記録媒体に記録するための規格で 「Digital Print Order Format 」 の 
略称です。 

※仕様-が観の一部を予告なく変更することびありますのでご了承ください。 


か巧 

[D 転 . 65 

拡大表示ーク□ーズアップ . 己巳 

画質 . 35 

画像エリァ . 62 

画像の消去 . 61 

画素数 . 35,47 

力ードアクセス LED. 12 

カメラぶれ . 17 

カラーモード . 38|4日.已日 

起動画面 . 78,82 

ク□-ズアップ . 曰已 

警告 LED. 12 

言語 LANGUAGE. 78 

光学ズーム . 20 

光学ファインダー . 23 

コマ送0/コマ戻し . 72 

含焦 マーク . 11 

さ行 


DP0F. 68,103 

ISO. 39 

MENU (メニュー）ボタン . 22 

MF (マニュアルフォーカス） . 39,42 

NTSC (ビデオ出力） . 78.84 

PAL (ビデオ出力） . 78,84 

P 日 WER ボタン . 19 

REC レビュー . 78 

SCENE (シーン )ボタン . 22,31 

SD メモリーカード . 15 

US 巨ケーブ J レ . 88 

US 巨 K ライノ';; ....... 86 

W 目（ホワイトバランス） .. 3ス4目 

W 巨プ U セッ！- ..... 38,4]，已日 

Windows. 85 

1コマ撮影 . 25 

1画像消去 ..... 61 

ぁ行 

赤目現象 . 29 

アフレつ . 已8 

インデックスプ U ント . 70 

インフォメーシヨン表示 . 已日 

液晶モニター表示 . 11 

液晶モニターの明るさ調節 . 11,76 

エフェクト（効果） . 67 

遠景モード . 32,4已 

才ート OFF. 76 

オーバラップ（エフェクト） . 67 

音青モード . 己日 

音青再生 . 已目 

音青消去 . 已目 


撮影巧能枚数 . 

撮影可能時間 . 

シャープネス . 

シャツターボタン . 

シャツター（エフェクト) 
シャツター音 . 

ホ 雨 

化巧 . 

消ま（画儘） . 

情報表示 . 

初期化 . 

シーンボタン . 

シングル表示 . 

ズームボタン . 

スタンバイ LED. 

スト□ボ撮影 . 

スト□ボボタン . 

スポーツモード . 

スポット AF. 

スライドシヨー . 

静止画（音声再生） . 


英数字 

AC アダプター . 

AE モード . 

AF ( オートフォーカス） . 

AF モード（セットアップ） . 

CD ROM. 

DCIM(D 间 tal Camera IMages) 
DISPLAY ボタン . 



11897741611702901964 
1131巨716曰83曰2122336曰 
iiiiliiil 目 


28966010^ 
3 3 7 8 9 2 c 
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…….79 
…….68 
…….色8 
…….68 
…….47 
…….38 
…….60 
,37.4 白 


...32.45 

...39,42 

. 57 

...... 表紙 

.……100 

. 34 

. 15 

. 20 

77.101 


,31 

.31 


.39 


. 39 

. 3 

. 96 

. 84 

20,39,50 

. 72 

. 43 

. 96 

. 62 


フオルタ . 

プ U ンタ . 

プリント設定/解除 ....... 

プリント取扱店 . 

フレーム/秒 . 

プ□グラム . 

プ□テクト . 

ホワイトバランス . 

ま巧 

マク□モード . 

7ニユアルフオーカス... 

マルチ表示… . 

マルチ方ディアカード... 
方ッセージとその巧策... 
方ニユーボタン .............. 

方モ U— 力ード. .............. 

モードダイヤル. . 

モード□ック ... 

や行 

夜景モード . 

夜景ポートレートモード 

5行 

ライトプ□テクト . 

リサイズ . 

レックレビユー . 

連続撮影 . 

連番リセット . 


全画像消去 . 

全画像リサイズ ....... 

選択色変更 . 

選択 レバー . 

操作音 . 

測光モード . 

た行 

長時間露光 . 

デジタルプリント.... 

デバイス ... 

テレビで画像を見る 

電子ズーム . 

動画（再生） . 

動画（撮影） . 

ドライバソフト ........ 

トリミング..… . 

は行 

パソコン . 

バッテリーパック…. 
パララックス . 


露出アンダー . 36 

露出オーバー . 36 

露出補正 . 36,48 

わ行 

ワイド AF. 39 

ワイプ（エフ王クト） ... 67 


八ンドストラップ . 已 

日付•時刻の設定 . 16 

曰付の写し込み . 17.76 

ビデオケーブル . 84 

ビデオ出力 . 78.84 

評価測光 . 39 

標準モード . 31.45 

ファイル . 79 

フェード（エフェクト） . 67 

フォーカス . 39.50 

フォーカス□ック . 28 

フオー マット .76.8 1 


静止画（再生） . 54 

静止画（撮影） . 24 

設定リセット . 79,101 

セットアップ . 7己 

セルフタイマー LED. 12 

セルフタイマー撮影 . 34,46 


5 2 8 6 9 
1 6 7 2 7 


5 4 3 
812 


13 7 3 
6 6 7 2 
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